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B-1 ご 使用 の まえ に (1/2) 


この パー ツマ ニア ル は , TOM プ テ ケー ググ 7 プ テ の エン ジン の 構成 部 品 を 収録 し て いま す 。 


部 品 ご 注文 に つい て 
部 品 ご 注文 の 際 は , 必ず 車両 の 形式 ・ 製 造 番号 (BE), エン ジン の 形式 ・ 製 造 番号 (SH), 部 品番 号 お よ 
び 注 文 数 を 明示 し て くだ さい 。 車両 の 製造 番号 (号車 ) は 車両 銘板 に , エン ジン の 製造 番号 (SH) ld, シリ 
ンダ ブロ ッ ク に 打 刻 で 表示 し て いま す 。 


ェ ン ジン 製造 番号 


١ 打 刻 位置 


車両 銘板 
ご 使用 に つい て 























部 品名 称 は わか っ 
て いる が , RAS | 
を 知り た いと き は , 


目次 を 見 ます 。 部 番 リ スト の ロケ ー 
ショ ン 番 号 を 見 付け 


ます 。 
















組 付 け 位置 は わか っ 
THOM, BABS | 
を 知り た いと き は , | 


目次 を 見 ます 。 部 番 リ スト の ロケ ー 
ショ ン 番 号 を 見 付け 


ます 。 





ます 。 






部 品番 号 は わか っ て 
いる が , 形状 , af 
DERZAY f- Us d 


目次 を 見 ます 。 











正確 な 部 品番 号 , JE 
状 , 名 称 や 履歴 が わ 
か り ま す 。 


部 品番 号 順 索 引 表 か 
b, 部 番 リ スト の ロロ 
ケー ショ ン 番 号 を 見 
付け ます 。 









B-2 ご 使用 の まえ に (2/2) 


略語 お よび 記号 
ASSY 組立 品 を 示し ます 。 
ak セッ ト お よび キッ ト の 販売 部 品 を 示し ます 。 
AR 必要 に 応じ た 数 を 使用 し ます 。 
t 厚み を 示し ます 。 
E 長 さ を 示し ます 。 
OD 外 径 を 示し ます 。 
ID 内 径 を 示し ます 。 
+ 図示 し て いま せん 。 
GRD シリ ンダ ボディ と ライ ナ の 締め 代 グ レー ド お よび ライ ナ と ピス トン の すき 間 グ レー ド を 示し ます 。 
部 品 注文 に 必要 な グレ ー ド 確認 は E/G メー カ 発 行 の 修理 解説 書 を 参照 し て くだ さい 。 
(GE) 大 容量 ジェ ネ レ ー タ 仕様 を 示し ます 。 
(EPA) 排ガス 規制 対応 仕様 を 示し ます 。 


部 品 は 、 品 質 向上 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ます の で , あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


B-3 


INTRODUCTION (172) 


This Parts Manual contains the component parts of the engine mounted on TCM FORKLIFT TRUCK. 


How to order parts 


When ordering, be sure to specify the mode! name and serial number (machine number), engine type and 
serial number (engine number) of your machine, as well as the part number and desired quantity for each 
part. The machine serial number (machine number) is indicated on the machine name plate, and the 
engine serial number (engine number) is punched on the cylinder block. 





To find a part number 
after understanding 
the part name. 


To find a part number 


after understanding | 
the location of asse- 
mbiy. 


To see the shape, name 
or record of a part 
after understanding 
the number. 


Serial number 
(machine number) 








Refer to the Contents. 


Refer to the Contents. 





Search the location 
number of the parts 
number list. 


Search the location 
number of the illust- 
ration, 


See the parts No. Index 
to find the location 
number of the parts 


number list. 


Serial number 
(engine number) 


Punching position 


Confirm illustration 
part number and ma- 
chine number. 


The part number, shape, 
name and record are 
clear. 





B-4 INTRODUCTION (2/2) 


Abbreviations and symbols 
ASSY .... Assembled unit. 


Ko seven The marketable part set or kit, 

AR zares: Quantity required. 

t. wasza Thickness, 

| dize Length 

OD --- Outside diameter. 

ID: easa Inside diameter. 

+ ses: Not illustrated. 

GRD «cer The grade of the tightening allowance between a cylinder body 


and a liner and the grade of the ciearance between a liner 
and a piston are shown. 

lí necessary to confirm the grade for each part when placing 
orders of parts, to the WORKSHOP MANUAL issued by the 
engine manufacturer. 


(GE) ***** The specifications of the large-capacity generator are shown. 


(EPA): “ee The specifications of the conforming to the EPA exhaust 
gas regulation. 


Materials and specifications subject to change without notice. 


B-5  APPILICABLE MODEL 


TYPE ENGINE TYPE APPLICABLE MODEL 


A 41G2PJ FHD20Z2(C) FHD25Z2(C) FHD30Z2(C) 
FHD20Z5(C) FHD2525(C) FHD30Z5(C) 
B 








4JG2P4-01 FHD20Z2(OC) FHD25Z2(OC) FHD30Z2(OC) 
FHD20Z5(OC) FHD25Z5(OC) FHD30Z5(OC) 
EA FHD35Z9 FHD36Z9 FHD36Z2 
Te FHD20Z2(EXA) FHD25Z2(EXA) FHD30Z2(EXA) 
FHD20Z5(EXA) FHD25Z5(EXA) FHD30Z5(EXA) 
E GERORA FHD20Z2(C/HCS) FHD25Z2(C/HCS) FHD30Z2(C/HCS) 
FHD20Z5(C/HCS) FHD25Z5(C/HCS) FHD30Z5(C/HCS) 
" — M FHD20Z2(OC/HCS) FHD25Z2(OC/HCS)  FHD30Z2(OC/HCS) 
FHD20Z5(OC/HCS) FHD25Z5(OC/HCS)  FHD30Z5(OC/HCS) 
FHD20Z2(T) FHD25Z2(T) FHD30Z2(T) 
4JG2PJ-07 
el am | FHD2OZS(T) FHD2525(1) FHDSOZS(T) 
7 HESSE FHD20Z2(C/EXE) FHD25Z2(C/EXE) FHD30Z2(C/EXE) 
FHD20Z5(C/EXE) FHD25Z5(C/EXE) FHD30Z5(C/EXE) 
i EE FHD20Z2(T/EXE) FHD25Z2(T/EXE) FHD30Z2(T/EXE) 
FHD20Z5(T/EXE) FHD25Z5(T/EXE) FHD30Z5(T/EXE) 







C-2 CYLINDER BLOCK 


22 





Sv 


Ca, 


JE 


GO 


AM 





A :4JG2PJ 
B :4JG2PJ-01 


C :4JG2PJ-02 
D :4JG2PJ-03 


E :4JG2PJ-04 
F :4JG2PJ-05 


G :4JG2PJ-07 
H :4JG2PJ-08 


:4JG2PJ-09‏ ل 





No. Part No. 
A  Z-8-97043-280-0 


1 NO PART NO. 


St  Z-5-87813-205-0 


Z-5-87813-205-0 


Z-5-87813-209-0 


S2 Z-5-87813-206-0 


Z-5-87813-206-0 


- Z-5-87813-210-0 


53  Z-5-87813-207-0 


Z-5-87813-207-0 


- Z-5-87813-211-0 


2 Z-8-97176-699-0 


-  Z-8-97176-700-0 


Description 
CYLINDER BLOCK ASSY 


BLOCK,CYLINDER 


SET,LINER 


SET,LINER 


SET,LINER 


SET, LINER 


SET,LINER 


SET,LINER 


SET,LINER 


SET,LINER 


SET,LINER 


* LINER,CYLINDER 


* LINER,CYLINDER 


Req'd 
1 
1 
4 


Remarks * Serial No. 
INC.1-10,26 


A,B,E,F,G 
GRD=1 
INC.2 & etc. 
CD 

GRD=1 
INC.2 8 etc. 
-1997.12 
CDH, 
GRD=1 
INO.2 8 ete. 
1998.1- 
A,B,E,F,G 
GRD=2 
INC.2 & etc. 
C,D 
GRD=2 
INC.2 & etc. 
-1997.12 
C,D,H,J 
GRD=2 
INC.2 & etc. 
1998.1- 
ABE FG 
GRD=3 
INC.2 & etc. 
GD 

GRD=3 
INC.2 & etc. 
-1997.12 
C,D,H,J 
GRD=3 
INC.2 8 etc. 
1998.1- 
GAD=1 
PISTON GRD=AX 
GRD=1 
PISTON GRD=CX 


C - 3 CYLINDER BLOCK A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
















FRONT No. Part No. Description Req'd Remarks - Serial No. 
ee P 2  Z-8-97176-701-0 — ** LINER,CYLINDER 4 GRD-2 
Ede C PISTON GRD=AX 
ER C å - 2-8-97176-702-0 % LINER,CYLINDER 4 GRD-2 
cy PISTON GRD=CX 
-  Z-8-97176-703-0 % LINER,CYLINDER 4 GAD=3 
PISTON GRD=AX 
- Z-8-97176-704-0 + LINER,CYLINDER 4 GRD=3 
PISTON GRD=CX 
3 Z-8-94432-642-0 BOLT 4 
4 Z-8-94427-206-2 METAL,FRONT i 
5  Z-1-09600-005-1 CUP 3  OD-45mm 
6 Z-5-11219-008-0 CUP 3  OD-i8mm 
7 Z-5-11219-015-0 CUP 2 OD=32mm 
8 Z-5-11219-017-0 CUP 1 OD-38mm 
9 Z-5-11219-018-0 CUP 1 OD-36mm 
10  Z-5-09600-013-0 CUP 1 OD-12.3mm 
11 Z-8-94456-794-2 DUCT 1 
12  Z-8-94250-514-0 PLUG 1 OD=56mm 
13 7-5-11219-018-0 CUP 3 OD=36mm 
14 Z-5-11129-003-0 CUP 1 OD-15.6mm 
- Z-5-11129-006-0 CUP 1 
15 Z-1-09605-050-0 PLUG 2 
16  Z-8-94171-943-1 BOLT 1 
17 Z-8-97016-473-0 SEAL 1 
18  Z-9-09664-001-0 PLUG 1 
S4 Z:5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.19 8. etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
INC.19 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET,GASKET 1 B 
INC. 19 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-638-2 SET,GASKET 1 B 
INC.19 & etc. 
1995.3- 
-  Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 GD 
INC.19 & etc. 


-1995.2 


mm 


C-4 CYLINDER BLOCK 


No. 
S4 


19 


20 
21 
22 
23 


24 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 





A :4JG2PJ 
B :4JG2PJ-01 


a | O————— ÜÁ————— —— —X—À بوتتتححح‎ 


Description 


Part No. 
Z-5-87813-517-0 


Z-5-87813-518-0 


Z-8-94235-369-0 


Z-8-97020-328-0 


Z-8-94385-562-0 
Z-8-94453-344-0 
Z-9-0815-1050-0 
Z-9-0816-1022-0 
Z-9-0957-1414-0 


Z-9-0911-0410-0 


Z-9-0911-1510-0 
Z-9-9920-2314-0 
Z-8-94427-201-2 
Z-8-97108-075-0 
Z-8-97113-800-0 
Z-9-0206-1025-0 
Z-9-0206-1040-0 
Z-9-0915-0510-0 


C :4JG2PJ-02 
D :4JG2PJ-03 


SET,GASKET 


SET,GASKET 


* SEAL 


* SEAL 


* SEAL 
DOWEL 
PIN 
PIN 
GASKET 


NUT 


NUT 

PLUG 
METAL,CENTER 
FOOT 

FOOT 

BOLT 

BOLT 

WASHER 


E :4JG2PJ-04 
F :4JG2PJ-05 


Req'd 
1 


— — A DO — 


© Gb M Ia — 


G :4JG2PJ-07 
H :4JG2PJ-08 


J :4JG2PJ-09 





Remarks * Serial No. 


E,G,H,J 
INC.19 8 etc. 
F 

INC.19 8 etc. 
A 

-1994.9 
A,C,D,E,G,H,J 
1994.10- 

B,F 


ID=14.2 
OD=20mm 
A 

-1994.11 
1994.12- 


C-5 





PISTON,CRANKSHAFT 8 FLYWHEEL 


A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 





No. Part No. Description Req'd Remarks - Serial No. 


1 2-8-97063-258-0 SET,METAL 5 BLUE 

- Z-8-97063-259-0 SET,METAL BLACK 

-  Z-8-97063-260-0 SET,METAL GREEN 

2 Z-8-97042-262-1 METAL, THRUST 
S1 Z-5-87813-205-0 SET, LINER 


> IS Cn O0 


A,B,E,F,G 
GRD=1 
INC.3,4,8,10,11 8 etc. 
-  Z-5-B7813-205-0 SET,LINER 4 CD 
GRD-1 
INC.3,4,8,10,11 & etc. 
-1997.12 
Z-5-87813-209-0 SET,LINER 4 C,DHJ 
GRD=1 
INC.3,4,8, 10,11 8 etc. 
1998.1- 
S2 Z-5-87813-206-0 SET,LINER 4 ABEFG 
GRD=2 
INC.3,4,8,10,11 & ete. 
Z-5-87813-206-0 SET,LINER 4 CD 
GRD=2 
INGO AL 10,11 8 etc. 
-1997.12 
Z-5-87813-210-0 SET,LINER 4 GD,HJ 
GRD=2 
INC.3,4,8,10,11 & etc. 
1998.1- 
S3  Z-5-87813-207-0 SET,LINER 4 ABEFG 
GRD=3 
INC.3,4,8,10,11 & ete. 
Z-5-87813-207-0 SET,LINER 4 CD 
GRD=3 
INC.3,4,8,10,11 & etc. 
-1997.12 
Z-5-87813-211-0 SET,LINER 4 GDHJ 
GRD=3 
INC.3,4,8,10,11 8 etc. 
1998.1- 
3  Z-8-97176-616-0 * PISTON 4 ABEFG 
GAD-AX 


eg 


C-6 PISTON,CRANKSHAFT 8. FLYWHEEL A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01  D:4JG2PJ-03  F:4JG2PJ-05  H:4JG2PJ-08 
E uA SS Sa 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
3  Z-8-97176-617-0 + PISTON | 4 ABEFG 
GRD=CX 
Z-8-97176-616-0  * PISTON 4 CD 
GRD=AX 
-1997.12 
- 2-8-97176-618-0  * PISTON 4 CDH 
GRD=AX 
1998.1- 
Z-8-97176-617-0 * PISTON 4 COD 
GRD=CX 
-1997.12 
Z-8-97176-619-0 * PISTON 4 CDHJ 
GRD=CX 
1998.1- 
4  Z-8-97080-215-0 — * SET,RING 4 
A  Z-8-97062-300-0 CONNECTING ROD ASSY 4 INC.5-8 
5 NO PART NO. ROD,CONNECTING 4 
6  Z-8-97062-086-0 BOLT 8 
7  Z-9-0816-0508-0 PIN 8 
8  Z-8-94457-158-0 — x BUSHING 4 
9  Z-8-94324-159-0 BUSHING 4 
10 Z-8-94457-008-1 * PIN 4 
11 Z-8-94460-687-0  * RING,SNAP 8 
12  Z-8-97023-182-1 CRANKSHAFT 1 -1999.9 
- Z-8-97190-930-0 CRANKSHAFT 1 1999.10- 
13 Z-9-0803-0743-0 KEY,FEATHER 1 -19999 
-  2-8-94201-641-0 KEY,FEATHER 1 1999.10- 
14 2-8-94328-447-0 GEAR 1 
15 Z-8-94328-503-2 PULLEY 1 ABCD 
-1995.2 
Z-8-97128-397-1 PULLEY 1 AB,C,D,G,H,J 
| 1995.3- 
- Z-8-97168-073-1 PULLEY 1 EF 
16 Z-8-94153-722-1 BOLT 1 
17 2-5-09503-127-0 WASHER 1 
18  Z-5-09800-078-0 BEARING,BALL 1 
19  Z-8-97107-954-2 FLYWHEEL 1 ABEFH 








INC.20 


C-7 PISTON,CRANKSHAFT 8 FLYWHEEL A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02  E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07 _ J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 





No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
19  Z-8-97107-954-2 FLYWHEEL 1 GD 
INC.20 
-1998.2 
Z-8-97179-918-0 FLYWHEEL 1 C,D,G,J 
INC.20 
1998.3- 
20  2-9-12333-605-1 GEAR,RING 1 
21  Z-8-94142-156-1 WASHER 1 
22 Z-8-94427-456-0 BOLT 8 
23 Z-9-0815-0616-0 PIN,STRAIGHT 2 





C-8 TIMING GEAR CASE A:4JG2PJ  C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 
B :4G2PJ-01 ^ D:4JG2PJ.03 F:4JG2PJ-O5  H:4JG2PJ-08 


eege 





No. Pan No. Description Regd Remarks * Serial No. 
1 Z-8-97089-867-1 CASE 1 A,B,C,D 
-1997.6 
-  Z-8-97180-688-0 CASE 1 1997.7- 
S1  Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.2,3,5,28,33 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
INC.2,3,5,28,33 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET,GASKET 1 B 
INC.2,3,5,28,33 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-638-2 SET,GASKET 1 B 
INC.2,3,5,28,33 8 etc. 
1995.3- 
Z-5-B7813-226-0 SET,GASKET 1 GD 
INC.2,3,5,28,33 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC.2,3,5,28,33 & etc. 
-  Z-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 F 
ING.2,3,5,28,33 8 etc. 
2 Z-8-97089-881-0 * PACKING 1 A 
-1995.2 
- Z-8-97t17-242-0 * PACKING 1 1995.3- 
3  Z-5-09625-079-0 * SEAL,OIL 1 
4  Z-5-11321-009-0 COVER 2 
5 Z-8-97045-362-1 * GASKET 2 A 
-1994.12 
- Z-8-97118-698-0 * PACKING 2 1995.1- 
6  Z-0-5004-0616-0 BOLT & WASHER 2 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
- £-0-2808-0612-0 BOLT 2 1998.6- 
7  Z-8-97089-866-1 COVER 1 ABCD 
-1997.6 
-  Z-8-97180-687-0 COVER 1  1997.7- 
8 Z-0-5004-0845-0 BOLT & WASHER 7 ABCDEF 
-1998.5 
- 2Z-0-2808-0840-0 BOLT 7  1998.6- 





C-9 TIMING GEAR CASE A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02  E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01  D:4JG2PJ-03  F:4JG2PJ-05  H:4JG2PJ-08 


qq 





No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
8 Z-8-94205-987-1 BOLT 6 ABGDEF 
-1998.5 
- Z-0-2808-0870-0 BOLT 6  1998.6- 
Z-8-94205-986-1 BOLT 2 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
- Z-0-2808-0860-0 BOLT 2 19898.6- 
9 Z-0-5004-0820-0 BOLT & WASHER 7 
10 Z-9-0411-0616-0 STUD 2 
11  Z-9-0915-0506-0 WASHER 2 
12 Z-9-0911-0406-0 NUT 2 A 
-1994.8 
Z-9-0911-0506-0 NUT 2 1994.9- 
13 Z-9-0915-0512-0 WASHER 1 
14 Z-8-94328-443-1 SHAFT 1 
15  Z-8-94328-442-0 GEAR 1 
16  Z-8-97063-366-0 BEARING,BALL 1 
17  Z-8-97109-171-0 BEARING, BALL 1 
18  Z-8-97020-571-0 SHAFT 1 
19  Z-8-94328-445-0 GEAR 1 
20 2-8-94173-863-0 BEARING,BALL 1 
21  Z-8-97109-178-0 BEARING,BALL 1 
22  Z-9-0918-0030-0 RING,SNAP 1 
23  Z-9-0441-1025-0 STUD 2 
24  Z-9-0911-0410-0 NUT 2 
25  Z-9-0915-0510-0 WASHER 2 
26  Z-8-97107-956-1 ADAPTER 1 ABCD 
-1996.10 
Z-8-97141-285-0 ADAPTER 1 A,B,C,D 
1996.11-1997.6 
- Z-8-97180-686-0 ADAPTER 1 1997.7- 
27 Z-0-5004-0835-0 BOLT 1 ABCD 
-1997.10 
28 Z-8-94328-834-0 * PACKING 1 ABCD 
-1997.9 
- 2Z-8-97186-535-0 * GASKET 1 1997.10- 
29 Z-9-0911-0408-0 NUT 2 
30 Z-9-0915-0508-0 WASHER 1 
31  Z-9-0411-0820-0 STUD 2 
32 Z-5-11321-036-0 COVER 1 
33 Z-5-11322-018-0 * PACKING 1 


C-10 TIMING GEAR CASE 


GE 
“DRIVE 
21 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
EEEk 
No. Part No. Description Req'd Remarks ٠ Serial No. 
34  Z-8-94328-440-0 PLATE t A 
-1994.10 
- £Z-8-97123-785-0 PLATE 1 1994.11- 
35  Z-9-0582-0845-0 BOLT 2 
36 Z-0-1080-6270-0 BOLT 1 ABCDEF 
-1998.5 
Z-0-2808-1270-0 BOLT 1  1998.6- 








C-1 1 OIL PAN A :4JG2PJ C:4JG2PJ.0  E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01  D:4JG2PJ-03 — F:4JG2PJ-O5  H:4JG2PJ-08 
D ` No. Part No. Description Req'd Remarks “ Serial No. 
-g 1  Z-8-94334-739-0 PAN,OIL 1 INC.2,3 
2  Z-9-9920-2320-0 PLUG 1 
19 S1 Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.3.4 8 etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 AGD 
INC.3,4 8 etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET,GASKET 1 B 
INC.3,4 8 etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-638-2 SET,GASKET í B 
INC.3,4 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-226-0 SET, GASKET 1 CD 
INC.3,4 & etc. 
-1995.2 
- Z.6-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC.3,4 & etc. 
Z-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 F 
7 INC.3,4 & etc. 
3 Z-1-09623-235-0 — e PACKING 1 
4  Z-8-97045-322-0 — * GASKET i 
5  Z-0-5004-0616-0 BOLT 30 
6 Z-8-94468-517-0 TUBE i 
6 7 Z-8-94342-385-1 GAUGE 1 
8  Z-9-09878-597-0 PIN 2 
9 Z-8-97089-798-0 CASE 1 ABCDEF 
-1998.6 
-  Z-8-97208-010-0 CASE 1 1998.7- 
10 2-8-94147-529-0 PACKING 1 
11  Z-8-97074-728-1 PACKING 1 ABCD 
-1997.1 
- 7-8-97120-931-0 PACKING 1 1997.2- 
12  Z-9-11219-215-0 COVER i 
13 Z-8-94341-874-0 PACKING 1 
14 Z-0-5004-0818-0 BOLT 2 ABC,D,E,F 
-1998.5 
Z-0-2808-0816-0 BOLT 2 1998.6- 


oo NN AP 


C-1 2 OIL PAN A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02  E:4JG2PJ-04 G:4JG2PJ-07 _ J:4JG2PJ-09 
B-4JG2PJ-01  D4JG2PJ-03 F-4JG2QPJ-O5  H:4JG2PJ-08 





; No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
-8 15  Z-0-5014-0825-0 BOLT 18 A,B,C,D,E,F 
| -1998.5 
19 -  £Z-0-2868-0825-0 BOLT 18 1998.6- 
16  Z-9-09801-216-0 BOLT 4 A 
-1994.8 
-  Z-8-97015-515-1 BOLT 2 1994.9- 
- Z-0-5014-0800-0 BOLT 2 1997.4- 
17  Z-9-0915-0508-0 WASHER 4 A 
-1994.8 
18  Z-9-0916-0508-0 WASHER 4 A 
-1994.8 
19 Z-9-0920-4521-0 PLUG 1 ABCDEFG 
-1998.6 





C-13 


FLYWHEEL HOUSING 








A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
1 2-8-97108-076-2 HOUSING 1 ACD 
-1996.10 
Z-5-11341-104-3 HOUSING 1 ACIDE,F,G,H,J 
1996.11- 
- Z-8-97108-076-2 HOUSING 1 B 
2 Z-0-2080-1025-0 BOLT 3 
-  Z-0-2080-1225-0 BOLT 2 
- Z-5-09000-227-0 BOLT 3 
3 Z-9-0815-1228-0 PIN 2 


D-2 CYLINDER HEAD & COVER 


218 g—18 No. 
2S Ze At 





© O d OO A 


10 





S1 


AN ° | 
i i 32 


CYL. HEAD 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
Part No. Description Req'd Remarks ` Serial No. 


Z-8-97089-280-1 


Z-8-97089-280-1 


Z-8-97120-278-2 


NO PART NO. 

Z-1-09600-005-1 
Z-1-09600-011-2 
Z-8-97209-609-0 
Z-5-11129-006-0 
Z-5-09600-013-0 
Z-5-11721-016-0 
Z-8-97083-162-0 
Z-8-94130-559-0 
Z-8-97089-278-0 
Z-8-97089-278-0 
Z-8-97089-280-0 
Z-1-09600-011-2 
Z-8-97209-609-0 


Z-5-87813-225-0 


Z-5-87812-637-2 


Z-5-87813-227-0 


Z-5-87812-638-2 


CYLINDER HEAD ASSY 


CYLINDER HEAD ASSY 


CYLINDER HEAD ASSY 


HEAD, GYLINDER 
CUP 

CUP 

CUP 

CUP 

CUP 

VALVE, GUIDE 
SET, VALVE 
INSERT 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

GUP 

CUP 


SET, GASKET 


SET, GASKET 


SET, GASKET 


SET, GASKET 


1 


ABEFG 
INC. 1-9 
G,D 
INC.1-9 
-1997.12 
C,D,H,J 
INC.1-9 
1998. 1- 


OD=45mm 
OD-22mm 
-1999.5 
OD=22mm 
1999.6- 
OD=16mm 
OD=12.3mm 


A,B,E,F,G 

GD 

-1999.3 

C,D,H,J 

1999.4- 
A,B,D,E,F,G,H,J 
-1999.5 
ABDEFGHJ 
1999.6- 

A 


INC.11,13,23,25 8 etc. 


-1995.2 
A,C,D 


INC.11,13,23,25 8 etc. 


1995.3- 
B 


INC.11,13,23,25 & etc. 


-1995.2 
B 


INC. 11,13,23,25 8 etc. 


1995.3- 


D-3 CYLINDER HEAD 8 COVER A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02  E:4JG2PJ-04 ASU — J:4JG2PJ09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-O 











No. Part No. Description Read Remarks * Serial No. 
Si Z-5-87813-226-0 SET,GASKET í CD 
INC.11,13,23,25 & etc. 
-1995.2 
- Z-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC.11,13,23,25 & etc. 
-  Z-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 E 
INC.11,13,23,25 & etc. 
11  Z-5-12569-006-0  * SEAL 8 A,B,C,D 
-1996.4 
- Z-897120-307-0  * SEAL 8 1996.5- 
12  Z-5-12563-001-0 SEAT 8 
13  2-8-97066-197-0 * GASKET 1 t=1.65mm 
2 HOLE 
14  Z-8-94455-667-0 BOLT 18 
15  Z-8-97114-224-1 HOSE 1 
16  Z-8-94121-113-1 CLIP 2 
17 Z-8-94250-172-0 VENTILATOR 1 
18 Z9-0391-0408-0 BOLT 4 
19 Z-8-94250-615-1 PIPE 1 
20 Z-8-97081-742-1 COVER í A 
-1995.4 
-  Z-8-94476-696-0 COVER 1 1995.5- 
21 7-8-94133-207-5 CAP 1 INC.22 
22  Z.-8-94123-623-1 PACKING 1 
23  Z-8-94247-903-1 * PACKING 1 A,B,C,D 
-1995.8 
- Z-8-97118-768-0  *PACKING 1 ABCDEF,G 
1995.9-1999.4 
- Z-8-97161-131-0  * PACKING 1 1999.5- 
m do 24 Z-8-94173-430-0 NUT 3 
25 Z-8-94153-051-0  * PACKING 3 A 
- -1995.2 
| -  7-8-94202-456-3 * PACKING 3  1995.3- 
al, 26 2-9-0411-0825-0 STUD 2 A,B,D,E,F,G,HJ 
CYL. HEAD 1995.11- 
-  Z-9-0411-0825-0 STUD 1 C 
| - Z-9-09630-034-1 STUD 1 C 
l 1995.11- 
27 Z-9-0411-0835-0 STUD 2 


28 Z-8-94408-206-0 HANGER 1 


D-4 CYLINDER HEAD & COVER 





28 " d 


し びあ 、 CYL. HEAD 
30 a 








W 


A :4JG2PJ 
B :4JG2PJ-01 


C :4JG2PJ-02 
D :4JG2PJ-03 


G :4JG2PJ-07 
H :4JG2PJ-08 


J :4JG2PJ-09 


Eka 


No. 


29 
30 


Part No. 
Z-8-97107-739-0 
Z-0-5004-1035-0 


Z-0-2868-1040-0 
Z-0-5004-0835-0 


Z-0-2868-0835-0 
Z-0-5004-0822-0 


Z-0-5004-0818-0 


Z-0-2868-0820-0 


Description 


HANGER 
BOLT 8 WASHER 


BOLT 
BOLT & WASHER 


BOLT 
BOLT 8 WASHER 


BOLT & WASHER 


BOLT 


1 
1 


Req'd Remarks * Serial No. 


A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
1998.6- 
A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
1998.6- 
A,B,C,D 
-1996.11 
A,B,C,D,E,F 
1996.12-1998.5 
1998.6- 


D-5 VALVE MECHANISM 





No. 


o O OOM won — 


— — — 
N — © 


14 
15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 


A :4JG2PJ 


B :4JG2PJ-01 


gd 


Part No. 
Z-8-97073-684-0 
Z-8-94328-448-0 
Z-9-0800-07 18-0 
Z-5-09000-069-0 
Z-5-12519-002-1 
Z-8-94110-480-1 
Z-0-5004-0816-0 
Z-8-97115-129-0 
Z-8-97115-131-0 
Z-8-94171-289-0 
Z-9-0106-5865-0 
Z-8-94129-386-0 


Z-8-97174-558-0 
Z-8-97089-932-0 
Z-8-97020-570-0 
Z-8-94129-384-0 
Z-8-97101-502-1 
Z-8-97080-214-1 


Z-8-97131-729-0 
Z-8-97065-970-0 
Z-8-94252-536-1 
Z-8-94133-731-2 
Z-5-12565-004-0 
Z-8-94438-305-0 
Z-8-97071-673-0 
Z-8-94152-344-0 
Z-8-94152-283-1 
Z-9-0911-1508-0 
Z-8-97036-197-0 
Z-9-12626-005-0 
Z-8-94152-345-1 
Z-8-94341-805-0 
Z-9-0918-0019-0 
Z-8-94433-304-0 
Z-9-0916-4010-0 
Z-8-94433-302-0 
Z-8-94341-906-0 
Z-8-97089-845-0 


C :4JG2PJ-02 
D :4JG2PJ-03 


Description 


CAMSHAFT 
GEAR 
KEY,FEATHER 
BOLT 
WASHER 
PLATE 

BOLT 

SHAFT 

GEAR 
COLLAR 

BOLT 
BEARING,BALL 


BEARING 
SHAFT 

GEAR 

BOLT 
WASHER 
VALVE,INLET 


VALVE,INLET 
VALVE,EXHAUST 
SPRING 

SEAT 
COLLAR 
TAPPET 
ROD,PUSH 
ARM,ROCKER 
SCREW 

NUT 

SHAFT 

PLUG 
BRACKET 
SPRING 
RING,SNAP 
BOLT 
WASHER 
BOLT 
WASHER 
WASHER 


E :4JG2PJ-04 
F :4JG2PJ-05 


G :4JG2PJ-07 
H :4JG2PJ-08 


J :4JG2PJ-09 


Req'd Remarks ٠ Serial No. 


D — må eek — à 


ooh M 


© 


NO- A © PO A P- © OD 02 © © 


A,B,C,D 
-1997.1 
1997.2- 


A,B,C,D 
-1995.5 
1995.6- 


D-6 VALVE MECHANISM 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
D :4JG2PJ-O1 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
a a AN SE er 
No. Part No. Description Read Remarks * Serial No. 
37 Z-9-0916-4608-0 WASHER 2 


38 Z-9-0915-0808-0 WASHER,LOCK 2 


E-2 AIR INTAKE 8 EXHAUST SYSTEM A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 





No. Part No. Description Req'd Remarks “ Serial No. 
1 Z-8-94407-616-2 MANIFOLD,INLET 1 A,B,C,D 
-1996.9 
- Z-8-94109-901-4 MANIFOLD,INLET 1 A,B,C,D,G,H,J 
1996.10- 
-  Z-8-94407-616-2 MANIFOLD,INLET + EF 
Si  Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.2,8,11 & etc. 
-1995.2 
-  Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
INC.2,8,11 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET, GASKET 1, B 
INC.2,8,11 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-638-2 SET,GASKET 1 B 
ING.2,8,11 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 CD 
INC.2,8,11 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC.2,8,11 & etc. 
Z-5-87813-518-0 SET, GASKET 1 F 
ING.2,8,11 & etc. 
2 Z-8-97066-741-1 * PACKING 1 -1999.3 
- £-8-97212-540-0 * PACKING 1 1999.4- 
3 Z-9-0911-0508-0 NUT 2 
4 Z-0-5004-0825-0 BOLT & WASHER 6 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
Z-0-2808-0825-0 BOLT 6 1998.6- 
5 2Z-8-97016-101-0 GASKET 1 
6 2Z-9-0915-0508-0 WASHER 2 
7 Z-8-97107-958-1 PiPE 1 
8 Z-8-97035-883-0 * PACKING 1 
9 Z-0-5005-1025-0 BOLT 8. WASHER 2 ABCDEF 
-1998.5 
- Z-0-2878-1025-0 BOLT 2  1998.6- 
10 2Z-8-97021-690-0 MANIFOLD,EXHAUST 1 
11 Z-8-97016-100-0 x GASKET 1 A 





-1994.9 


Eako 


E-3 AIR INTAKE 8 EXHAUST SYSTEM A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02  E:4JG2PJ-04 — G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 


aT 


No. Part No. Description Read Remarks * Seriat No. 


11 Z-8-97109-216-1 * GASKET 1  1994.10- 
12  Z-0-5004-0830-0 BOLT 6 
13  Z-9-0411-0825-0 STUD 2 
14  Z-9-0911-0408-0 NUT 2 
15 2-9-0915-0508-0 WASHER 2 





F-2 OIL PUMP 








A :4JG2PJ C :4JG2P 4-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks ° Serial No. 

A 2-8-94428-798-3 OIL PUMP ASSY 1 INC.1-5 

1 Z-8-97044-112-0 SET,GEAR 1 

2 Z-9-13113-077-1 COVER 1 

3 Z-9-13140-120-0 STRAINER 1 INGA 

4  Z-9-13143-010-0 GAUZE 1 

5  Z-9-0190-0825-0 BOLT 8 WASHER 4 

6  Z-0-5014-0825-0 BOLT 2 


F-3 OIL FILTER 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 ل‎ :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
© 4JG2PJ-02 
At  Z-8-94462-137-1 OIL FILTER ASSY 1 ABDEFGHJ 
INC. 1-7 
A2 Z-8-94340-696-1 OIL FILTER ASSY 1 C 
INC.1-11 
1  Z-8-94329-622-0 BODY,FILTER 1 ABDEFGHJ: 
Z-8-94360-429-1 BODY 1 C 
INC.2,3,5-9 
2 £-8-94167-882-0 VALVE 1 ABDEFGHJ 
- 2-8-94450-772-0 VALVE 1 C 
3 Z-8-94167-883-0 PLUG 1 
4  Z-8-97049-708-0 ELEMENT OIL 1 AB DEFGHJ 
Z-8-94360-427-1 FILTER, OIL 1 G 
INC.5-7 
5 Z-8-94167-884-0 O-RING 1 
6  Z-8-94167-885-0 O-RING 1 
7 Z-8-94167-886-0 O-RING 1 
8  Z-9-00097-011-0 BALL t C 
9 Z-8-94401-679-0 SPRING 1 C 
10  Z-8-97126-492-0 GASKET 1 C 
11  Z-8-94360-428-0 COOLER,OIL 1 C 
12  Z-0-5014-0830-0 BOLT 8 WASHER 4 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
-  Z-0-2868-0830-0 BOLT 4 1998.6- 
S1 Z-5-B7813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.13 & etc. 
-1995.2 
- Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
INC.13 8 etc. 
1995.3- 
- £-5-87813-227-0 SET,GASKET 1 B 
INC. 13 & etc. 
-1995.2 
- £-5-87812-638-2 SET,GASKET 1 B 
INC. 13 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 GD 
INC.13 & etc. 
-1995.2 
-  Z-5-87813-517-0 SET,GASKET f EGHJ 


ING.13 8 etc. 


F-4 OIL FILTER 


© 4JG2PJ-02 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-O1 D :4AG2P よ 03 E :44G2PJ-05 H :4JG2P.J-08 


eg 


No. Part No. Description Read Remarks - Serial No. 
S1  Z-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 F 
INC.13 & etc. 
13 Z-8-97065-983-0 * PAGKING 1 


OIL PIPE A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01 _ D:4JG2PJ-03  F4JG2PJ-05 HH 8-ل620ل4:‎ 
TIMING GEAR CASE No. Part No, Description Req'd Remarks ° Serial No. 
| Z-8-94434-827-1 PIPE 1 
Si Z-5-87813-225-0 SET,GASKET í A 
INC.2,9,17 & etc. 
-1995.2 
-  2-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
INC.2,9,17 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET,GASKET 1 B 
INC.2,9,17 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-638-2 SET,GASKET 1 8 
INC.2,9,17 & etc. 
1995.3- 
- Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 GD 
INC.2,9,17 & etc. 
-1995.2 
- £-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC.2,9,17 & etc. 
- Z.5.87813-518-0 SET, GASKET 1 F 
INC.2,9,17 & etc. 
2 7-5-09623-002-0 — * O-RING 1 
3 2-8-97043-741-1 PIPE 1 
4  Z-0-2808-0620-0 BOLT 4 
5 Z-0-5004-0812-0 BOLT & WASHER 2 ABCDEF 
-1998.5 
daizke -  Z-0-2808-0810-0 BOLT 2 1998.6- 
6 Z-8-94177-189-3 VALVE 1 ABCD 
-1996.3 
- Z-8-97145-612-0 VALVE 1 1996.4- 
7  Z-8-97113-336-1 PIPE 1 
8 Z-8-09675-032-1 BOLT i 
9 Z-9-0957-2008-0  * PACKING 5 
10 Z-0-5004-0820-0 BOLT i 
11 Z-9-0916-4708-0 WASHER 1 
12  Z-8-94327-564-1 PIPE 1 ABCD 
-1996.8 
- Z-8-97139-713-0 PIPE 1 1996.9- 
13 Z-8-94171-944-0 BOLT 2 
14 Z-8-94130-021-1 NIPPLE 1 
15 Z-5-09675-018-1 BOLT,EYE 1 





F-6 OIL PIPE A :4JG2PJ C:4JG2P.-02  E:4JG2PJ-04 — G:4JG2PJ-07 J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01  D:4JG2PJ-03 F:4JG2PJ-05 _ H:4JG2PJ-O8 





TIMING GEAR CASE No. Part No. Description Req'd Remarks : Serial No. 
16 Z-8-97113-337-0 ADAPTER 1 A 
-1994.9 
- Z-8-97123-295-0 CONNECTOR 1 1994.10- 
17 Z-9-0957-1408-0 * PACKING 4 
18 Z-8-97115-640-0 PIPE 1 C 
19 Z-0-5014-0816-0 BOLT & WASHER 1 C 
-1998.5 
- Z-0-2808-0812-0 BOLT 1 G 
1998.6- 
20  Z-9-0911-0508-0 NUT 1 C 
21  2-9-0956-1218-0 O-RING 1 C 
22  Z-8-94362-879-0 HOSE 1 C 
23 Z-0-0326-6300-0 HOSE 1 € 
24 Z-8-94442-162-1 HOSE 1 C 
25 Z-8-94332-786-0 CLIP 1 C 
26  Z-8-94413-822-0 CLIP 6 C 


(O 4JG2PJ-02 





G-2 COOLING SYSTEM A :4JG2PJ C:AJG2PJ-02 ^ E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 












No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
A  Z-8-97028-590-0 WATER PUMP ASSY 1 INC.1-14 
1 NO PART NO. BODY 1 
K Z-8-97028-597-0 KIT,REPAIR 1 INC.2-6,8,14 
2  Z-8-94170-127-0 * COVER 1 
3 Z-8-94170-128-0 * PACKING 1 
4 Z-8-94114-727-0 * WHEEL,IMPELLER 1 
5  Z-8-94110-560-0 * BEARING,BALL 1 
6  Z-8-94422-326-0 * UNIT,SEAL 1 
7 Z-5-13642-064-0 CENTER,FAN 1 
8 Z-9-13639-001-0 * THROWER 1 
9 Z-8-94111-615-0 JOINT 1 
10  Z-9-09814-014-1 SET,SCREW 1 
11 Z-9-0915-0508-0 WASHER 1 
12 Z-9-0306-5816-0 SCREW 3 
13 Z-5-09605-005-0 PLUG,HEATER 1 
St Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC. 14,20 8 etc. 
-1995.2 
- Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
© 4JG2PJ-02 INC. 14,20 8 etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET,GASKET í B 
INC.14,20 & etc. 
(E) 4JG2PJ-04 -1995.2 
(D 5 -  Z-5-87812-638-2 SET,GASKET 1 B 
INC. 14,20 8 etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 GD 
INC. 14,20 8 etc. 
| -1995.2 
-  Z-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 E,G,H,J 
INC. 14,20 8 etc 
-  Z-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 F 
INC.14,20 & etc 
14  Z-8-97095-512-0 * PACKING 1 
15  Z-8-94205-986-1 BOLT 2 ABCDEF 
-1998.5 
- Z-0-2808-0860-0 BOLT 2 1998.6- 
- Z-0-5004-0840-0 BOLT & WASHER 1 A,B,C,D,E,F 


-1998.5 


G-3 COOLING SYSTEM 





(E) 4JG2PJ-04 
(E) 4JG2PJ.05 


INLET MANIFOLD 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No Part No. Description Req'd Remarks > Serial No. 
15  Z-0-2868-0840-0 BOLT 1 1998.6- 
16  Z-9-0411-0840-0 STUD 3 
17  Z-9-0911-0408-0 NUT 3 
18  Z-9-0915-0508-0 WASHER 3 
19  Z-8-94152-595-0 PIPE 1 
20  Z-8-94365-674-1 * PACKING 1 
24 Z-8-94382-546-0 THERMOSTAT 1 
22  Z-8-97018-664-0 HOUSING 1 
23 Z-5-09605-005-0 +PLUG,HEATER 1 
- £-9-09661-005-0 PLUG 1 
24 Z-9-0957-1316-0 GASKET 1 
25 Z-8-94328-832-0 HOSE 1 
26  Z-8-94413-822-0 CLIP 2 
27  Z-8-97090-879-0 PACKING 1 
28 2-8-97069-786-1 SWITCH, THERMO 1 
29 Z-0-5004-0820-0 BOLT & WASHER 3 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
Z-0-2808-0816-0 BOLT 3 1998.6- 
- £Z-0-5004-0835-0 BOLT & WASHER 2 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
- Z-0-2868-0835-0 BOLT 2 1998.6- 
30 Z-9-0911-0508-0 NUT 2 
31  Z-9-0915-0508-0 WASHER 2 
3 Z-8-94149-359-1 PULLEY 1 A,B,C,G,H,J 
Z-8-97036-956-0 PULLEY 1 DEF 
Z-8-97036-956-0 PULLEY 1 C(EPA):FHD36Z2 
FHD36Z2 
33  Z-9-13642-076-1 SPACER 1 A,B,0,G,H,J 
Z-9-89136-423-0 SPACER 1 G 
- Z-9-13642-078-0 SPACER 1 EF 
34 Z-8-94470-553-0 FAN 1 A,B,D,E,F,G,H,J 
- Z-8-94483-894-0 FAN 1 C 
35  Z-0-5004-0820-0 BOLT 4 ABDGHJ 
Z-0-5004-0835-0 BOLT 4 C 
-  Z-0-5004-0850-0 BOLT 4 EF 
36  Z-1-13671-217-0 BELT 1 A,B,C,D 
-1995.7 
- £-1-13671-208-0 BELT 1  1995.8- 
-  Z-1-13671-208-0 BELT 1 C(GE) 
37  Z-8-94365-381-0 CAP 1 G 





0-4 COOLING SYSTEM 








©) 4JG2PJ-04 
(F) 4JG2PJ-05 





No. 


38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 


A:4JG2PJ 


B :4JG2PJ-01 


Part No. 
Z-9-09915-642-2 
Z-8-94366-848-0 
Z-0-5004-0812-0 


Z-0-5004-0816-0 


Z-8-94440-010-0 
Z-8-97063-400-3 
Z-8-97182-472-0 
Z-8-97182-224-0 
Z-5-13641-042-4 
Z-0-2808-0620-0 
Z-0-2808-1020-0 
Z-0-2808-1035-0 
Z-8-97080-948-0 
Z-0-2868-0820-0 
Z-0-2868-1025-0 
Z-0-2868-1030-0 
Z-8-97182-407-0 


C :4JG2PJ-02 
D :4JG2PJ-03 


Description 


CLIP 
PIPE 
BOLT & WASHER 


BOLT & WASHER 


BELT 
SPACER 
BRACKET 
CENTER 
PULLEY 
BOLT 
BOLT 
BOLT 
PULLEY 
BOLT 
BOLT 
BOLT 
BRACKET 


E :4JG2PJ-04 
F :4JG2PJ-05 
Req'd 
1 
1 
4 


> 


—— eek — — eek DO — db, — — — DO — 


G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
H :4JG2PJ-08 


Remarks * Serial No. 


C 

C 

E,F 
-1998.10 
E,F 
1998.11- 
E,F 

EF 

EE 

EE 

E,F 

E,F 

EF 

E,F 

Er 

EF 

EF 

E,F 

EF 


H-2 FUEL SYSTEM A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02  E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01  D:4JG2PJ-03  F:4JG2PJ-05 H:4JG2PJ-O8 


ii 





No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
1  Z-8-97101-873-2 PIPE,NO.1 1 
2  Z-8-97094-692-2 PIPE,NO.2 1 
3  Z-8-97094-693-2 PIPE,NO.3 1 
4  Z-8-97094-690-2 PIPE,NO.4 1 
5  Z-5-15419-013-1 CLIP 2 
6 Z-8-94368-249-2 PIPE 1 
7 2-8-97129-413-0 HOSE 1 
8  Z-8-94238-610-0 CLIP 2 
9  Z-8-97079-653-0 NOZZLE 4 A,B,C,D 
-1996.2 
SEE LOC.H-4 
- Z-8-97140-624-0 NOZZLE I 4 1996.3- 
SEE LOC.H-4 
S1 Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.10-13 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 AGD 
ING.10-13 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET, GASKET 1 B 
INC.10-13 & etc. 
-1995.2 
Z-5-8/812-638-2 SET, GASKET 1 B 
INC.10-13 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 CD 
INC.10-13 & etc. 
-1995.2 
- Z-5-87813-517-0 SET, GASKET 1 E,G,H,J 
INC.10-13 8 etc. 
- £-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 F 
INC. 10-13 8 etc. 
10 2-8-94416-370-1 * SHIELD 4 ABCD 
| -1995.9 
- Z-8-97139-711-0 * SHIELD 4  1995.10- 
11  Z-8-94420-247-0 * WASHER 4 
12 2-8-94148-392-2 * WASHER 4 A,B,C,D 
-1995.9 
- Z-8-97139-710-0 * WASHER 4 1995.10- 


13 Z-8-94257-593-0 * GASKET 4 


H-3 


FUEL SYSTEM 











A :4JG2PJ C :4JG2PJ-O2 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Read Remarks ٠ Serial No. 
14 Z-8-97107-957-1 PIPE 1 A 
-1994.11 
-  Z-8-97123-050-0 PIPE t A,B,C,D,E,F 
1994.12-1998.8 
- Z-8-97123-310-0 PIPE 1 1998.9- 
15 Z-8-97114-225-0 HOSE 1 A 
-1994.8 
Z-8-94152-9B9-1 HOSE 1 A 
1994.9-1994. 11 
Z-8-97123-885-0 HOSE i A 
1994.12 
Z-8-97129-412-0 HOSE 1 ABCDEF 
1995.1-1998.8 
-  Z-8-97213-796-0 HOSE 1 1998.9- 
16  Z-8-97109-920-0 HOSE 1 A 
-1994.11 
-  Z-8-97123-886-0 HOSE 1 A,B,C,D,E,F 
1994.12-1998.8 
-  Z-8-97123-795-0 HOSE 1 1998.9- 
17  Z-1-09704-018-1 CLIP 2 A 
-1994.8 
- Z-8-94370-942-1 CLIP 2 1994.9- 
18 Z-8-94238-610-0 CLIP 2 
19 Z-5-15419-036-0 SPACER 1 A 
Z-5-15419-036-0 SPACER -1994.11 
-  2-5-15419-036-0 SPACER 2 1994.12- 
20  Z-8-94225-562-0 TUBE,DISTANCE 2 A 
-1994.11 
-  Z-8-94225-562-0 TUBE, DISTANCE 1 1994.12- 
21 Z-0-5004-0860-0 BOLT & WASHER 1 A 
-1994.11 
- Z-0-5004-0860-0 BOLT & WASHER 2  1994.12- 
22 Z-0-5004-0840-0 BOLT 2 A 
-1994.11 
- 2-0-5004-0840-0 BOLT 1 1994.12- 
23 Z-9-0916-4808-0 WASHER 3 


H-4 INJECTION NOZZLE A :4JG2PJ C:4JG2P.-02  E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 








No. Part No. Description Read Remarks * Serial No. 
Al Z-8-97079-653-0 INJECTION NOZZLE ASSY 4 ABCD 
ING. 1-10 
-1996.2 
Z-B-97140-624-0 INJECTION NOZZLE ASSY 4  INC.1-10 
1996.3- 
t  Z-8-97107-444-0 NOZZLE 4 
2 Z-8-94174-344-0 NUT 4 
51  Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC.3 8 etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 A,C,D 
INC.3 & etc. 
1995.3- 
-  Z-5-87813-227-0 SET,GASKET 1 B 
INC.3 & etc. 
-1995.2 
- £-5-87812-638-2 SET GASKET 1 B 
INC.3 & etc. 
1995.3- 
- Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 CD 
INC.3 8 etc. 
-1995.2 
- Z-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC. 3 8 etc. 
- Z-5-87813-518-0 SET,GASKET 1 F 
INC.3 & etc. 
3 Z-8-94104-993-0 * GASKET 4 
4 Z-8-97107-547-0 HOLDER 4 A,B,C,D,E,F 
INC.5-10 
-1996.2 
Z-8-97141-769-0 HOLDER 4 INC.5-10 
1996.3- 
5 Z-8-94128-963-0 SEAT 4 
6 Z-8-94128-964-0 SPRING 4 
7 Z-8-97083-358-0 SPACER 4 
8 Z-8-94482-217-0 NUT 4 A,B,C,D 
-1995.9 
-  Z-8-97086-142-0 NUT 4 1995.10- 
9 Z-8-94424-217-0 SCREW 4 ABCD 


-1995.9 


À JJ PP PP i 


H -5 INJECTION NOZZLE A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 E:4JG2PJ-04  G:4JG2PJ-07 _ J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 


a PP Ep 


No. Part No. Description Req'd Remarks + Serial No. 

10  Z-8-94176-962-0 SHIM AR  t-0.10mm 

-  £Z-8-94176-963-0 SHIM AR  t«0.20mm 

-  2-8-94176-964-0 SHIM AR  t-0.30mm 

- Z-8-94176-965-0 SHIM AR  t«0.40mm 
Z-8-94176-966-0 SHIM AR t=0.50mm 
Z-8-94176-967-0 SHIM AR t=0.52mm 
Z-8-94176-968-0 SHIM AR t=0.54mm 
Z-8-94176-969-0 SHIM AR t=0.56mm 
Z-8-94176-970-0 SHIM AR t=0.58mm 


Z-8-94176-971-0 SHIM AR t-0.80mm 





H-6 


INJECTION PUMP(FITTING PARTS) 








A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks “ Serial No. 
1 Z-8-97090-633-0 PUMP, INJECTION 1 A 
-1995.2 
SEE LOC.H-8 
- Z-8-97125-290-0 PUMP, INJECTION 1. A,B,C,D 
1995.3-1995.7 
SEE LOC.H-8 
- £-8-97136-680-0 PUMP, INJECTION 1 ABEFG 
1995.8- 
SEE LOC.H-8 
- Z-8-97136-680-0 PUMP, INJECTION 1 CD 
1995.8-1997.12 
SEE LOC.H-8 
- £-8-97190-367-0 PUMP,INJECTION 1 CDHJ 
1998.1- 
SEE LOC.H-8 
2 NO PART NO. CAP 1 A 
Si Z-5-87813-225-0 SET,GASKET 1 A 
INC,3 & etc. 
-1995.2 
Z-5-87812-637-2 SET,GASKET 1 ACD 
INC.3 & etc. 
1995.3- 
Z-5-87813-227-0 SET, GASKET 1 B 
INC.3 8 etc. 
-1995.2 
-  Z-5-8/812-638-2 SET,GASKET 1 B 
INC.3 & etc. 
1995.3- 
-  Z-5-87813-226-0 SET,GASKET 1 CD 
INC.3 8 etc. 
-1995.2 
Z-5-87813-517-0 SET,GASKET 1 EGHJ 
INC.3 & etc. 
Z-5-87813-518-0 SET,GASKET ki. GF 
INC.3 8 etc. 
3 Z-8-94109-707-0 * PACKING 1 
4 Z-0-5004-0860-0 BOLT & WASHER 4 ABCD 
-1998.5 
Z-0-2808-0860-0 BOLT 4 A,B,C,D,G,H,J 


1998.6- 


gg 


H-7 


INJECTION PUMP(FITTING PARTS) 








A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-O4 G :4JG2PJ-07 J:4JG2PJ-O9 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
4  Z-5-09030-013-1 BOLT 1 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
Z-0-2808-0870-0 BOLT 1 1998.6- 
Z-0-5004-0860-0 BOLT & WASHER 2 EF 
-1998.5 
- Z-0-2808-0860-0 BOLT 2 EF 
1998.6- 
-  Z-0-5004-0870-0 BOLT & WASHER 2 EF 
-1998.5 
Z-0-2808-0870-0 BOLT 2 EF 
1998.6- 
5 Z-0-5004-0825-0 BOLT & WASHER 1 ABCDEF 
-1998.5 
Z-0-2868-0825-0 BOLT 1 1998.6- 


H-8 





INJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2) A:4JG2PJ C:4JG2PJ-02 E:4JG2PJ-04 — G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 
B :4JG2P+01  D:4JG2PJ-03 — F:4JG2PJ-05 — H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
A1  2-8-97090-633-0 INJECTION PUMP ASSY 1 A ` 
INC. 1-54 & LOC.H-13 
-1995.2 
- Z-8-97125-290-0 INJECTION PUMP ASSY 1 AB 
INC.1-54 8: LOC.H-13 
1995.3-1995.7 
- Z-8-97136-680-0 ^ INJECTION PUMP ASSY 1 ABEFG 
INC.1-54 & LOC.H-13 
1995.8- 
A2  Z-8-97125-290-0 INJECTION PUMP ASSY i; SED 
| INC. 1-54 8 LOC.H-13 
1995.3-1995.7 
- Z-8-97136-680-0 INJECTION PUMP ASSY 1 CD 
INC.1-54 & LOC.H-13 
1995.8-1997.12 
- Z-8-97190-367-0 ^ INJECTION PUMP ASSY 1 GDHJ 
INC.1-54 & LOC.H-13 
1998.1- 
1  Z-8-94445-579-0 HOUSING 1 
2 2-8-94227-477-0  PUMP,FEED 1 
3  Z-8-94227-478-0 COVER 1 
4  Z-8-04227-470-0 SCREW 2 
5  2.8-94227-480-0 — SHAFT,DRIVE 1 
6 Z-8-94227-481-0 KEY 1 
7 Z-8-94227-4821 DAMPER 2 A 
-1995.2 
- 2-8-94169-528-0 DAMPER 2 1995.3- 
8  Z-8-94227-4830 GEAR 1 
9 289422724840 WASHER 1 
10 Z-8-94227-4850 ROLLER 1 ABEFG 
7-8-94227-485-0 ROLLER 1 CD 
-1997.12 
- 28-94433-7600 ROLLER 1 CDHJ 
1998.1- 
29 11 Z-8-94227-486-0 — PIN 1 
12  2-8-04207-487-0 ` PIN 1 
13 Z-8-94227-488-0 CLIP 1 
14 Z-8-94227-4890 DISC 1 
15 Z-8-94229-157-0 DISC,CAM 1 
K  Z-8-94228-5450 — KIT,REPAIR 1 INC.16,20,32,34,43,45 8 etc. 


H-9 








INJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2) A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 — G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01 — D:4JG2PJ-03 — F:4JG2PJ-O5  H:4JG2PJ-08 — 
ET 55 
No. Part No. Description Reqd Remarks " Serial No. 
e A 16 Z-8-94227-491-0 — * O-RING 1 
17 Z-8-97119-345-0 PISTON 1 
18 Z-8-97028-567-1 SPRING 1 ABEFG 
Z-8-94380-656-0 SPRING 1 ABEFG 
Z-8-97028-567-1 SPRING 1 CD 
-1997.12 
- £-8-94380-656-0 SPRING 1 CD 
-1997.12 
- £-8-94386-591-0 SPRING 1 CDHJ 
1998.1- 
- Z-8-97041-670-0 SPRING 1 CDHJ 
1998.1- 
Z-8-94313-200-0 SPRING 1 GDHJ 
1998.1- 
19 Z-8-94227-495-0 SHIM AR t=0.6mm 
Z-8-94227-496-0 SHIM AR  t-0.7mm 
- Z-8-94227-497-0 SHIM AR t=0.9mm 
- Z-8-94227-498-0 SHIM AR t=1.0mm 
-  Z-8-94227-499-0 SHIM AR t-1.2mm 
-  Z-8-94121-620-0 SHIM AR t=2.4mm 
20 Z-8-94227-491-0  * O-RING 1 
21 Z-8-94473-120-0 COVER 1 
22 Z-8-94313-276-0 SCREW 2 
23 Z-8-94242-967-0 COVER 1 
24  Z-8-94313-276-0 SCREW 2 
25 Z-8-94227-514-0 SHIM 1 
26 Z-8-94227-515-0 WASHER 1 
27 Z-8-94227-516-1 SEAT 1 
28  Z-8-94227-517-0 — SEAT,SPRING 2 
29  Z-8-94227-518-0 SHIM AR t=0.5mm 
- Z-8-94227-519-0 SHIM AR t-0.8mm 
- Z-8-94227-520-0 SHIM AR t-1.0mm 
- 28-94227-521-0 SHIM AR t-1.2mm 
- Z-8-94227-522-0 SHIM AR t-1.5mm 
- Z-8-94227-523-0 SHIM AR t=1.8mm 
- Z-8-94227-524-0 SHIM AR t-2.0mm 
Z-8-94433-204-0 SHIM AR t=0.9mm 
Z-8-94433-205-0 SHIM AR t=1.imm 
Z-8-94433-206-0 SHIM AR  t«1.3mm 
Z-8-94433-207-0 SHIM AR t-1.4mm 


H-10  iNJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2) A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 — G:4JG2PJ-07 J:4JG2PJO9 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-O5 H :4JG2PJ-08 


No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
29 Z-8-94433-208-0 SHIM AR  t-1.6mm 
-  Z-8-94433-209-0 SHIM AR t=1.7mm 
30  Z-8-94227-525-0 PIN, GUIDE 2 ABEFG 
-  Z-8-94227-525-0 PIN,GUIDE 2 GD 
-1997.12 
-  Z-8-97214-365-0 PIN GUIDE 2 CDHJ 
1998.1- 
31  Z-8-97102-536-0 DISTRIBUTOR 1 
32 Z-8-94227-527-0 * O-RING 1 
33 2-8-94227-528-0 SHIM AR  t-1.9mm 
- £-8-94227-529-0 SHIM AR  t-1.92mm 
- £-8-94227-530-0 SHIM AR  t-1.94mm 
-  Z-8-94227-531-0 SHIM AR t=1.96mm 
- Z-8-94227-532-0 SHIM AR t-1.98mm 
- £-8-94227-533-0 SHIM AR t=2.0mm 
- £-8-94227-534-0 ` SHIM AR  t-2.02mm 
- L-8-94227-535-0 SHIM AR  t-2.04mm 
-  Z-8-94227-536-0 SHIM AR  t-2.06mm 
- £-8-94227-537-0 SHIM AR t-2.08mm 
-  Z-8-94227-538-0 SHIM AR  t-2.1mm 
-  Z-8-04227-539-0 SHIM AH  t-2.12mm 
-  Z-8-04227-540-0 SHIM AR t=2.14mm 
- 2£-8-94227-541-0 SHIM AR  t-2.16mm 
- 2-8-94227-542-0 SHIM AR  t-2.18mm 
-  Z-8-94227-543-0 SHIM AR t=2.2mm 
- £-8-94227-544-0 SHIM AR  1-2.22mm 
- 2-8-94227-545-0 SHIM AR t-2.24mm 
-  Z-8-94227-546-0 SHIM AR  t-2.26mm 
-  Z-8-04227-547-0 SHIM AR  t-2.28mm 
- 2-8-94227-548-0 SHIM AR  t-2.3mm 
- £-8-94227-549-0 SHIM AR t=2.32mm 
- £-8-94227-550-0 SHIM AR t-2.34mm 
- £-8-94227-551-0 SHIM AR t-2.36mm 
- Z-8-94227-552-0 SHIM AR  t«2.38mm 
22 - Z-8-94227-553-0 SHIM AR  t-2.4mm 
- Z-8-94227-554-0 SHIM AR  t-2.42mm 
-  Z-8-94227-555-0 SHIM AR t=2.44mm 
-  Z-8-94227-556-0 SHIM AR t=2.46mm 
Z-8-94227-557-0 SHIM AR t=2.48mm 





Z-8-94227-558-0 SHIM AH t-2.5mm 





H-11 


INJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2) 








A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks - Serial No. 
33 2-8-94227-559-0 SHIM AR t-2.52mm 
Z-8-94227-560-0 SHIM AR t-2.54mm 
Z-8-94227-561-0 SHIM AR  t-2.56mm 
Z-8-94227-562-0 SHIM AH t=2.58mm 
Z-8-94227-563-0 SHIM AR t=2.6mm 
- £-8-94227-564-0 SHIM AR t-2.62mm 
- £-8-94227-565-0 SHIM AR t=2.64mm 
- £-8-94227-566-0 SHIM AR t-2.66mm 
Z-B-94227-567-0 SHIM AR  t-2.68mm 
Z-B-94227-568-0 SHIM AR  t=2.7mm 
Z-8-94227-569-0 SHIM AR t=2.72mm 
Z-8-94227-570-0 SHIM AR t=2.74mm 
Z-8-94227-571-0 SHIM AR t-2.76mm 
- £-8-94227-572-0 SHIM AR t=2.78mm 
- Z-8-94227-573-0 SHIM AR t=2.8mm 
-  Z-8-94227-574-0 SHIM AR t-2.82mm 
- £-8-94227-575-0 SHIM AR  t-2.84mm 
- Z-8-94227-576-0 SHIM AR t=2.86mm 
Z-8-94227-577-0 SHIM AR t=2.88mm 
Z-0-94227-578-0 SHIM AR t-2.9mm 
Z-B-94111-658-0 SHIM AR t-1.74mm 
Z-8-94111-659-0 SHIM AR  t-1.76mm 
Z-B-94111-660-0 SHIM AR t=1.78mm 
2-8-9411 1-661-0 SHIM AH t-1.8mm 
Z-8-94111-662-0 SHIM AR  t-1.82mm 
Z-8-94111-663-0 SHIM AR t-1.84mm 
Z-8-94111-664-0 SHIM AR  t-1.86mm 
- £-8-94111-665-0 SHIM AR  t-1.88mm 
34  Z-8-94247-716-0 * GASKET 4 
35 Z-8-94227-580-0 VALVE 4 
36  Z-8-94227-581-0 SPRING 4 
37 Z-8-94227-582-0 HOLDER 4 
38 Z-8-94257-670-0 SCREW 4 
39 Z-8-94227-601-0 BOLT 2 
40  Z-8-94227-602-0 GASKET 2 
41 Z-8-94473-128-0 SPRING 2 
42 Z-8-94227-638-0 PLUG 1 INC.43-45 
43  Z-8-94227-602-0 * GASKET 1 
44 Z-8-94227-639-0 BOLT 1 
45 2-8-94227-637-0 * O-RING 1 


H-12 


INJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2) 








A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G:4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks + Serial No. 
46  Z-8-94227-647-0 SPRING 1 
47 Z-5-83539-024-0 KEY 1 
48  2-8-94242-275-0 VALVE, MAGNET 1 
49 2Z-8-94239-373-0 O-RING 1 
50 2-8-94470-582-0 WIRE 1 
51  Z-8-94473-135-0 NUT 1 
52 Z-8-94228-404-0 SPRING 1 
53  Z-8-94433-765-0 SLIDER 1 A,B,E,F,G 
- Z-8-94433-765-0 SLIDEA 1 CD 
-1997.12 
Z-8-94227-493-0 SLIDER 1 CDHJ 
1998.1- 
54  Z-8-94227-495-0 SHIM 1 


H-13 


INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Read Remarks * Serial No. 
| Z-8-94227-475-0 SEAL,OIL i ABEFG 
7-8-94227-475-0 SEAL,OIL 1 CD 
47 -1997.12 
48 - Z7-8-97147-034-0 SEAL,OIL 1 CDHJ 
49 1998.1- 
2  Z-8-94386-593-0 COVER 1 
3 Z-8-94174-828-0 SHAFT 1 
4  Z-8-94227-585-0 O-RING 1 
22713 10 T 5  Z-8-94227-590-0 WASHER 2 
3 6 Z-8-94317-501-0 LEVER 1 
9 - Z-8-94317-502-0 LEVER 1 
Ze Š 7 Z-9-0915-0506-0 WASHER 2 
35 i dU wi 8  Z-9-0911-0406-0 NUT 1 ABEF,G 
© 4JG2PJ-02 40 - Z-9-0911-0406-0 NUT 1 GD 
= 2 E pP = -1997.12 
@ PJ-09 16 - Z-1-15729-006-0 NUT 1 C,D,AJ 
7 14 dle 1998.1- 
69 „54 55 9  2-8-97047-202-0 SHAFT 1 
ei ` e. 10  Z-8-94317-504-0 SPRING 1 
) 29 f 32 11  Z-8-94433-216-0 O-RING 1 
35 34] | 44: — 46 12  Z-8-94433-217-0 WASHER 1 
59 D | 43 13 Z-8-94317-505-0 LEVER 1 
SE á - Z-8-94317-506-0 LEVER 1 
í 3) A) 14 Z-8-94426-047-1 NUT 
ZE : 15 Z-8-94426-047-1 NUT 1 
l sg 16  Z-8-94426-049-0 BOLT 1 ABEFG 
| PD - 7-6-94426-049-0 BOU 1 GD 
Housing 66 de -1997.12 
60 5170 - 8972144770 | BOLT 1 CDHJ 
© 4JG2PJ-02 56 1998.1- 
O pudo 57 Ge 17 Z-8-94426-049-0 BOLT 1 
S d 5 18 Z-8-94317-507-0 SPRING I 
28 br SAND 19 Z-8-94122-713-0 ANGLE 1 
o5 $ Ni Í 20 Z-8-94317-508-0 BRACKET i 
27 ZE | 21  Z-8-94313-267-0 BOLT 2 
` 22 Z-9-0911-0406-0 NUT 1 ABEFG 
| - 7-9-0911-0406-0 NUT 1 CD 
63 -1997.12 
Z-1-15729-006-0 NUT 1 CDHJ 





















1998.1- 





H-14 




























INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) A:4JG2PJ C :4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Reg'd Remarks * Serial No. 
23  Z-8-94317-509-0 BRACKET 1 
K 7-8-94228-545-0 KIT,REPAIR 1 INC.24,28,33,43,44 & etc. 
24  2-8-04227-509-0  * SEAL 1 ABCD 
-1995.7 
- 7-8-97136-413-0 — * RING 1 1995.8- 
25 Z-8-94227-593-0 WASHER 1 
26  Z-8-94316-274-0 SCREW 1 ABEF,G 
- Z-8-94316-275-0 SCREW 1 ABE,F,G 
- Z-8-94316-276-0 SCREW 1 ABEFG 
- Z-8-94316-274-0 SCREW 1 CD 
-1997.12 
- Z-8-94316-275-0 SCREW 1 CD 
TESTE -1997.12 
© 4JG2PJ-02 -  Z-8-94316-276-0 SCREW 1 CD 
ME s -1997.12 
(D PJ-09 16 -  Z-8-97124-479-0 SCREW 1 C,D,H,J 
gz 14 á 1998.1- 
69 ング -  Z-8-97124-480-0 SCREW 1 GDHJ 
I 1998.1- 
A - Z.8-97124-481-0 SCREW 1 GDHJ 
35 " 1998.1- 
27  Z-8-94316-277-0 NUT 1 ABEFG 
37 ESE - Z-8-94316-277-0 NUT 1 CD 
38 -1997.12 
39 | - Z-8-97214-482-0 NUT 1 CDH 
1998.1- 
ib 28 Z-8-94227-598-0 — XO-RING 1 
Housing di 29 Z-8-94227-607-0 SHIM AR t=1.05mm 
60 5190 - 2-8-04227-608.0 SHIM AR t=1.25mm 
erdiz = - 7-8-94227-609-0 SHIM AR t-1.45mm 
O PJ-03 RUE -  Z-8-94227-610-0 SHIM AR t-1.65mm 
5 bae a - Z-8-94227-611-0 SHIM AR t-1.85mm 
E Å -  2-8-04231-123-0 SHIM AR t-1.15mm 
( VAN. 3 - Z-8-94231-124-0 SHIM AR t=1.35mm 
dd N - Z-8-94231-125-0 SHIM AR t-1.56mm 
65 b - Z-8-94231-126-0 SHIM AR t-1.75mm 
30 Z-8-97119-346-0 LEVER 1 ABEFG 
59 -  2.8-97119-346-0 LEVER 1 CD 
-1997.12 








E E PT A a mm‏ سس 


H-15 INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) 


© 4JG2PJ-02 


9 PJ-03 
B PJ-08 
PJ-09 


1998.1- 

© 4JG2P4-02 

O PJ-03 

B PJ-08 
PJ-09 


26 NO 
2 


25 
27 
© 


63 











A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
30 Z-8-97124-473-0 LEVER 1 C,D,H,J 
1998. 1- 
31 2-8-94473-129-0 NUT 1 
32 Z-8-94248-002-0 SHAFT 1 
33  Z-8-94227-606-0 * O-RING 1 
34 L-8-94227-612-0 WASHER 1 
35  Z-8-94227-613-0 HOLDER 1 
36  Z-8-94408-517-0 WASHER 1 
37  2-8-94433-222-0 SLEEVE 1 ABCD 
-1995.7 
-  Z-8-97144-355-0 SLEEVE 1 1995.8- 
38 Z-8-94408-519-0 CAP 1 ABCD 
-1995.7 
- £-8-97144-356-0 CAP 1 1995.8- 
39 Z-8-94408-520-0 PLUG 1 ABCD 
L=2.1 
-1995.7 
- £-8-94408-521-0 PLUG 1 A,B,C,D 
L-2.3 
-1995.7 
- £-8-94408-522-0 PLUG 1 ABCD 
L=2.5 
-1995.7 
-  Z-8-94408-523-0 PLUG 1 A,B,C,D 
L=2.7 
-1995.7 
- Z-8-94408-524-0 PLUG 1 ABCD 
L=2.9 
-1995.7 
Z-8-94408-525-0 PLUG 1 ABCD 
L=3.1 
-1995.7 
- Z-8-94408-526-0 PLUG 1 ABCD 
L=3.3 
-1995.7 
-  Z-8-94408-527-0 PLUG 1 ABCD 
L-3.5 
-1995.7 


H-16 INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 


8 :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 



















No. Part No. Description Req'd Remarks - Serial No. 
39  Z-8-94408-528-0 PLUG 1 ABCD 
L=3.7 
47 -1995.7 
48 - Z-8-94428-868-0 PLUG 1 ABCD 
49 L=2.2 
-1995.7 
Z-8-94428-869-0 PLUG 1 ABCD 
L=2.4 
-1995.7 
Z-8-94428-870-0 PLUG 1 ABCD 
? | L-2.6 
$ NG -1995.7 
FIETTTA í “Ca. - Z-8-94428-871-0 PLUG 1 ABCD 
poun ki Së 
(b eitea -1995.7 
O PI 45 - Z-8-94428-872-0 PLUG 1 ABCD 
Pd 
ング L-3.0 
69 -1995.7 
gó? - Z-8-04428-8730 PLUG 1 ABCD 
| L=3.2 
-1995.7 
Z-8-94428-874-0 PLUG 1 ABCD 
L-3.4 
-1995.7 
- 7-8-94428-875-0 PLUG 1 ABCD 
=3.6 
-1995.7 
Z-8-97144-357-0 PLUG 1 L-50 
1995.8- 
Z-8-97144-358-0 PLUG 1 L-5. 
1995.8- 
Z-8-97144-359-0 PLUG 1 L-52 
1995.8- 
Z-8-97144-360-0 PLUG 1 L-53 
1995.8- 
- Z-8-97144-361-0 PLUG i L-54 
1995.8- 
- 7:8-97144-362-0 PLUG 1 L-55 


1995.8- 


PE 


|-1 INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 — G:4JG2PJ-07 — J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 



























No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
Z-8-97144-363-0 PLUG L=5.6 
1995.8- 
Z-8-97 144-364-0 PLUG L=5.7 
1995.8- 
Z-8-97144-365-0 PLUG L-5.8 
1995.8- 
Z-8-97144-366-0 PLUG L-5.9 
1995.8- 
Z-8-97144-367-0 PLUG L=6.0 
1995.8- 
Z-8-97144-368-0 PLUG L=6.1 
1995.8- 
Z-8-97144-369-0 PLUG L=6.2 
1995.8- 
Z-8-97144-370-0 PLUG L=6.3 
1995.8- 
Z-8-97144-371-0 PLUQ L=6.4 
1995.8- 
Z-8-97144-372-0 PLUG L-6.5 
1995.8- 
Z-8-97144-373-0 PLUG L=6.6 
1995.8- 
Z-8-97144-374-0 PLUG L=6.7 
1995.8- 
Z-8-97144-375-0 PLUG L=6.8 
1995.8- 
Z-8-97144-376-0 PLUG L=6.9 
1995.8- 
Z-8-97144-377-0 PLUG L-7.0 
1995.8- 
Z-8-97144-378-0 PLUG L=7.1 
1995.8- 
Z-8-97144-379-0 PLUG L-7.2 
1995.8- 
Z-8-97144-390-0 PLUG L-7.3 
1995.8- 
Z-8-97144-381-0 PLUG L=7,4 
1995.8- 
Z-8-97144-382-0 PLUG L=7.5 


1995.8- 


1-2 INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) 









O 4JG2PJ-02 
© PJ-03 
B PJ-08 





© 4JG2PJ-02 
D PJ-03 
6 e 
PJ- 
D 2g 71 


5234 
27 
ei 


63 








Sch 


66 
56 


e 


60 51 50 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 E :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
39 Z-8-97144-383-0 PLUG 1 L=7.6 
1995.8- 
-  Z-8-97144-384-0 PLUG 1 L-77 
1995.8- 
-  Z-8-97144-385-0 PLUG 1 L=7.8 
1995.8- 
- 2-8-97144-386-0 PLUG 1 L=7.9 
1995.8- 
Z-8-97144-387-0 PLUG 1 [=80 
1995.8- 
Z-8-97144-388-0 PLUG 1 L-8. 
1995.8- 
Z-8-97144-389-0 PLUG 1 L=8.2 
1995.8- 
Z-8-97144-390-0 PLUG 1 L-83 
1995.8- 
-  Z-8-97144-391-0 PLUG | 1 L=8.4 
1995.8- 
40 Z-8-97062-241-0 PIN 
41  Z-8-97024-244-0 SPRING 
42  Z-8-94227-636-0 SCREW 


43  Z-8-94227-640-0 * O-RING 
44  Z-8-94227-641-0 * O-RING 


ek ek + — m = må 


45 Z-8-94111-671-0 VALVE 
46  Z-B-94227-643-0 RING 
47  Z-8-97119-184-0 VALVE A 
-1995.2 
- £-8-97122-063-0 VALVE 1 ABE EO 
1995.3- 
Z-8-97122-063-0 VALVE 1 CD 
1995.3-1997.12 
Z-8-94227-644-0 VALVE FLOW 1 C,D,H,J 
1998.1- 
48  Z-8-97119-187-0 GASKET 2 
49 Z-8-94317-513-0 PIPE 
50  Z-1-15629-006-0 NUT 1 A 
-1995.2 
- -8-94226-565-0 NUT 1 1995.3- 
51 Z-8-94227-648-0 WASHER 1 A 


-1995.2 


A... E l. r A U U ا‎ ERE 
















|-3 INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07 。 J:4JG2PJ-09 
B:4JG2PJ-01  D:4JG2PJ-03  F:4JG2PJ-05  H:4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Reqd Remarks * Serial No. 
51  Z-8-94226-554-0 WASHER 1 1995.3- 
B2  Z-8-97119-187-0 GASKET 3 
53  Z-8-94227-660-0 BOLT,EYE 1 
54  Z-8-94418-036-0 PIPE 1 
55 Z-8-94227-662-0 SPACER 1 
56 Z-8-97119-349-0 BRACKET 1 
57 Z-8-94224-829-0 NUT 2 A 
-1995.2 
- Z-8-97119-344-0 NUT 2 1995.3- 
58  7.8-04247-722-0 O-RING 1 ABCD 
-1995.7 
- Z-9-0956-1353-0 O-RING 1 1995.8- 
59 Z-8-94329-691-0 GEAR 1 
© 4JG2PJ-02 60 Z-8-97101-078-0 COUPLING 1 ABGD 
D Ko -1995.7 
f) PJ-08 
O EIE ag -  Z-8-97108-047-0 COUPLING 1 1995.8- 
67 14 a 5214 61 Z-5-15619-112-0 BOLT 6 ABCD 
9 Lie" 54 55 -1995.7 
D n 5 sł -  Z-9-0191-0618-0 BOLT 6 1995.8- 
29 E 32 62 Z-8-94408-542-0 FLYWEIGHT 1 
70 35 34 | 44-546 63  Z-8-94316-262-0 CAP 1 ABEFG 
d BE EN Lår | TA - Z-8-94316-262-0 CAP 1 CD 
-1997.12 
EI £ 内 A“ á -  2-8-97214-488-0 CAP 1 CDHJ 
1998.1- 
S. lo sg 64 Z-8-94316-263-0 CAP 1 L=18 
| Uro - Z8-94316-264.0 — CAP 1 L=21 
Housing 66 d - Z-8-94316-265-0 — CAP 1 L-24 
— 60 0 - 2894316-2660 CAP 1 Le27 
PRM A | 65  Z-8-94242-284-0 PLUG 1 
O  PJ-03 57 — 66 289422726710 O-RING I 
B, A sn 67  Z-9-0916-0506-0 WASHER 1 CDH 
5 yo E 1998.1- 
25 -8-97214-487-0 CAP 1 CDHJ 
27 ZE 1998.1- 
RY 69  2-8-97214-484-0 NUT 1 GDHJ 
1998.1- 
70  Z-8-97214-485-0 ADAPTER 1 C,D,H,J 


63 





1998.1- 


l-4 INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2) A :AJG2PJ C :4JG2PJ-02 E:4JG2PJ04 G:4JGZPJ-O7 J :4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 


—aa b ..—u—n i i UU tann —.Ñv w F anan 


No. Part No. Description Req'd Remarks > Serial No. 
71  Z-8-97214-483-0 DAMPER 1 C,D,H,J 
1998.1- 















© 4JG2PJ-02 
PJ-03 
Oh PJ-08 









i 


54 
31 
b T. 39 33 
35 i S 46 
62 、 là MI 43 
36 
dle j 
39 だ 


A 
KIS! 
Housing UND 
65 60 61 50 
5 < ١ 


7 56 
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FUEL FILTER 








A :4JG2PJ C :4J1G2PJ-02 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
Ai  Z-8-94367-292-2 FUEL FILTER ASSY 1  INC.1-9 
1  Z-8-94367-293-3 BODY,FILTER 1 INC.2,3 
2 Z-8-94132-674-0 PLUG 1 
3  Z-8-94132-675-0 GASKET 1 
4  Z-8-94369-299-3 KIT,CARTRIDGE 1 INC.5 
A2 Z-8-94367-294-0 SENSOR ASSY 1 INC.5,6 
5 NO PART NO. PACKING 1 
6  Z-8-04450-142-0 SENSOR 1 
7 2-8-94367-957-0 PLUG 1 INC.8 
8 NO PART NO. PACKING 1 
9 Z-8-94367-956-0 HOSE 1 


J-2  STARTER,GENERATOR & ELECTRICAL PARTS 





A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
No. Part No. Description Req'd ^ Remarks * Serial No. 
1 Z-8-97107-896-1 STARTER 1 AD 
-1996.10 
SEE LOC.J-4 
-  Z-8-97042-997-2 STARTER 1 AD 
1996.11- 
SEE LOC.J-4 
- Z-8-97107-896-1 STARTER 1 B 
-1997.2 
SEE LOC.J-4 
-  2-8-97178-289-1 STARTER 1 B 
1997.3- 
SEE LOC.J-4 
Z-8-97042-997-2 STARTER 1 GEFGHJ 
SEE LOC.J-4 
2 Z-8-94338-096-0 GENERATOR 1 ABCD 
-1995.2 
12V-35A 
SEE LOC.J-6 
Z-8-94423-756-0 GENERATOR 1 1995.3- 
12V-35A 
SEE LOC.J-8 
Z-8-94404-791-0 GENERATOR 1 C(GE) 
12V-60A 
3  Z-0-5005-1228-0 BOLT & WASHER 2 AB,C,D,E,F 
-1998.5 
-  Z-0-2878-1230-0 BOLT 2 1998.6- 
4  Z-8-97109-380-0 SPACER 1 B 
5 Z-8-97043-744-1 PLUG,GLOW 4 
6  Z-8-94368-252-0 CONNECTOR 1 
12 7  Z-8-94248-161-0 RELAY 1 
9 11 8  Z-8-97105-790-0 RELAY 1 
A Z-5-82410-012-2 SWITCH ASSY 1 INC.9,10 
S A 9 Z-1-82410-008-2 SWITCH,OIL PRESSURE 1 
10 Z-9-09902-238-0 ADAPTER 1 
a A 11 7-5-82650-093-0 CABLE 1 
A 13 12  Z-1-82310-006-0 SWITCH,STARTER 1 ABD 
10 INC. 13 


-1995.5 


J-3  STARTER,GENERATOR 8 ELECTRICAL PARTS 








A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
12  Z-1-82310-006-0 SWITCH,STARTER 1 C 
INC.13 
-1996.10 
Z-8-94402-500-0 SWITCH,STARTER 1 C 
INC.13 
1996.11- 
13  Z-1-82316-007-0 KEY 1 ABD 
-1995.5 
Z-1-82316-007-0 KEY 1 C 
-1996.10 
Z-8-94402-498-0 KEY 1 C 
1996.11- 
14  Z-5-82550-029-0 RELAY 1 AB,DEFGHJ 
15  Z-9-09800-997-1 BOLT 1 A 
-1994.8 
Z-9-09801-079-1 BOLT 1 ABCD 
1994.9-1995.2 
- Z-9-09801-202-1 BOLT 1 ABCDEF 
1995.3-1998.5 
- Z-0-2808-5812-0 BOLT 1 1998.6- 
- Z-9-09801-034-1 BOLT t C(GE) 
16  Z-9-0911-0408-0 NUT 1 
17 Z-9-0915-0508-0 WASHER 1 
18  Z-8-94338-193-0 PLATE 1 ABCD 
-1995.2 
- £-8-94149-358-0 PLATE 1 1995.3- . 
19 Z-0-5004-0828-0 BOLT & WASHER 2 A,B,C,D,E,F 
-1998.5 
- Z-0-2868-0830-0 BOLT 2 1998.6- 
20 Z-0-5004-0822-0 BOLT 1 
21 Z-9-0916-4708-0 WASHER 1 
22 Z-8-94337-863-0 BRACKET 1 A,B,C,D 
-1995.2 
Z-8-94170-136-0 BRACKET 1 1995.3- 
- £-8-94170-136-0 BRACKET 1 C(GE) 
23  Z-9-0916-0508-0 WASHER 1 
24 Z-0-5004-0835-0 BOLT 2 
- Z-5-09000-084-1 BOLT 1 


J-4 STARTER(INNER PARTS) 


A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G :4JG2PJ-07 ل‎ :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd ` Remarks * Serial No. 
Ai Z-8-97107-896-1 STARTER ASSY 1 A,D 
INC.1-23 
-1996.10 
- Z-8-97107-896-1 STARTER ASSY í B 
INC.1-23 
-1997.2 
A2 Z-8-97042-997-2 STARTER ASSY 1 AD 
INC.1-24 
1996.11- 
- Z-8-97042-997-2 STARTER ASSY 1 CEFGHJ 
ING. 1-24 
A3  Z-8-97178-289-1 STARTER ASSY 1 8 
INC. 1-24 
1997.3- 
1 Z-8-94167-425-0 YOKE 1 
2 Z-8-97083-193-0 ARMATURE 1 
3 Z-8-97109-092-0 CLUTCH 1 ABD 
FOR Ad 
-1995.8 
- Z-8-97162-704-0 CLUTCH 1 ABD 
FOR AI AO 
1995.9- 
- Z-5-81124-003-1 CLUTCH 1 A,C,D,E,F,G,H,J 
FOR A2 
4 Z-5-81129-099-0 ROLLER 5 
5 Z-5-81129-100-0 RETAINER 1 
6 Z-5-81123-010-0 GEAR,PINION 1 
7 Z-8-94167-427-0 PINION 1 
8 Z-8-94167-428-0 O-RING 1 
9 Z-8-97083-194-0 BRUSH 1 
10  Z-8-94167-430-0 HOLDER 1 
11  Z-5-81117-015-0 SPRING 4 
12 Z-8-97083-195-0 BEARING,BALL 1 
13 Z-5-81129-211-0 O-RING 2 
14 Z-8-94167-433-0 BOLT 2 
15 Z-8-94167-434-0 SGREW 2 
16 Z-8-97109-093-0 HOUSING 1 ABD 
15 FOR At 
- Z-8-94167-435-0 HOUSING 1 A,C,D,E,F,G,H,J 








FOR A2 


J-5  STARTER(INNER PARTS) 


15 





No. 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


A :4JG2PJ 
B :4JG2PJ-01 


Part No. 
Z-8-97178-259-0 


Z-8-97083-196-0 
Z-5-81129-096-0 
Z-5-81129-092-0 
Z-5-09400-042-0 
Z-1-81129-677-0 
Z-9-0915-0508-0 
Z-9-0911-0508-0 
Z-8-97162-705-0 


C :4JG2PJ-O2 
D :4JG2PJ-03 


Description 


HOUSING 


SWITCH 
SPRING 
BALL 
NUT 
COVER 
WASHER 
NUT 
O-RING 


E :4JG2PJ-04 
F :4JG2PJ-05 


Req'd 
1 


— — — NY ak ash mk ek 


G :4JG2PJ-07 J :4JG2PJ-09 
H :4JG2PJ-08 


Remarks * Serial No. 


B 
FOR A3 


FOR A2,A3 


J-6 


GENERATOR(INNER PARTS:- 129128) A :4JG2PJ C:4JG2PJ-02 — E:4JG2P..04 G:4JG2PJ-07 | J:4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 — D:4JG2PJ-03 — F:4JG2PJ-05 — H:4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Req'd Remarks + Serial No. 
A  Z-8-94338-096-0 GENERATOR 1  A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
INC. 1-20 
1  Z-8-94389-245-0 ROTOR 1 A:1-129128,8:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
INC.2 
2  Z-8-94389-242-0 BEARING,BALL 1 A:1-129128,8:1-129128, 
| C:1-129128,D:1-129128 
3 Z-8-94389-246-0 STATOR 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
4 Z-8-94389-232-0 COVER,REAR 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
INC.5-12 
5 Z-8-94389-233-0 COVER,REAR 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
6 Z-8-94389-234-0 REGULATOR 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
INC.7 
7 z-8-94462-850-0 BRUSH 2 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,0:1-129128 
8  Z-8-94389-235-0 GUIDE,FAN 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
9  Z-8-04389-236-0 DIODE 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
10  Z-8-94389-237-0 CONDENSER i A:1-129128,B:1-129128, 
! C:1-129128,0:1-129128 
11 Z-8-94389-243-0 BOLT 1 A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
- 12  Z-8-94389-244-0 BOLT 1 A:1-129128,B:1-129128, 
| E C:1-129128,D:1-129128 
I @ 8 | | CNE 13 Z-8-94389-238-0 COVER,FRONT 1 A:1-129128,B:1-129128, 
e 9 (| AGU | C:1-129128,0:1-129128 
8 © IN Ze INC. 14-16 
|| II 14 Z-8-94389-239-0 RETAINER 1 A:1-129128,B:1-129128, 
QE JI) C:1-129128,D:1-129128 
e Pa 18 ` 15 Z-8-94389-241-0 BEARING,BALL 1 A:1-129128,B:1-129128, 
19 C:1-129128,D:1-129128 
16 Z-8-94410-345-0 KIT,SCREW 1 A:1-129128,B:1-129128, 






































p O w zli 


C:1-129128,D:1-129128 


J-7 GEN ERATOR(INNER PARTS:-129128) A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E:4JG2PJ-04 _ G:4JG2PJ-07  J:4JG2PJ-09 


B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 





No. Part No. Description Req'd Remarks * Serial No. 
s m 1 - 17 2-8-94389-240-0 PULLEY 1  A:1-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
18  Z-5-81219-189-0 BOLT 2  A:-129128,B:1-129128, 
C:1-129128,D:1-129128 
19 Z-8-94424-373-0 BOLT 1 A:1-129128,B:1-129128, 
i C:1-129128,D:1-129128 
20 Z-8-94410-344-0 NUT 1 A:1-129128,B:1-129128, 





C:1-129128,D:1-129128 
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J-8  GENERATOR(INNER PARTS:129129-) 














A :4JG2PJ C :4JG2PJ-02 E :4JG2PJ-04 G:4JG2PJ-07  J :4JG2PJ-09 
B :4JG2PJ-01 D :4JG2PJ-03 F :4JG2PJ-05 H :4JG2PJ-08 
No. Part No. Description Read Remarks * Serial No. 
A Z-8-94423-756-0 GENERATOR 1 INC.1-18 
12V 35A 

1 Z-5-81221-063-0 ROTOR 1 INC.2 

2  Z-9-00090-181-0 BEARING, BALL 1 

3 2-5-81211-058-0 STATOR 1 

4 Z-5-81214-131-0 COVER,REAR 1 INC.5-11 

5 Z-5-81214-132-0 COVER,REAR 1 

6  Z-5-81219-036-0 REGULATOR 1 INC.7-10 

7  Z-5-81215-046-0 BRUSH 1 INC.8 

8  Z-5.81215-040-0 BRUSH SET 2 

9  Z-5-B1229-166-0 BOLT 2 
10 Z-5-81270-004-0 REGULATOR 1 
11  Z-5-81262-005-0 HOLDER 1 
12 Z-5-81213-043-0 COVER,FRONT 1 INC.13-15 
13 Z-5-81229-029-0 RETAINER 1 
14 Z-5-09800-087-0 BEARING,BALL 1 
15 Z-5-81229-165-0 KIT,SCREW 1 
16 — Z-5-81222-077-0 PULLEY 1 
17 Z-9-8223-5015-0 NUT 1 
18  Z-5-81229-182-0 BOLT 2 

- Z-5-81229-183-0 BOLT 1 


M-2 PARTS NUMBER INDEX 


PART No. LOCATION|PART No. LOCATION; PART No. LOCATION} PART No. LOCATION|PART No. LOCATION; PART No. LOCATION 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Z-0-0326-6300-0 F-6 Z-0-5004-0812-0 F-5 Z-1-09600-005-1 D-2 Z-5-11219-018-0 C-3 Z-5-81262-005-0 J-8 Z-5-87813-209-0 C-2 
Z-0-1080-6270-0 C-10  |Z-0-5004-0812-0 G-4 Z-1-09600-011-2 D-2 Z-5-11321-009-0 C-8 Z-5-81270-004-0 J-8 Z-5-87813-209-0 C-5 
Z-0-2080-1025-0 C-13 — |Z-O-5004-0816-0 D-5 Z-1-09600-011-2 D-2 Z-5-11321-036-0 C-9 Z-5-82410-012-2 J-2 Z-5-87813-210-0 C-2 
Z-0-2080-1225-0 C-13  |Z-0-5004-0816-0 G-4 Z-1-09605-050-0 C-3 Z-5-11322-018-0 C-9 £-5-82550-029-0 J-3 Z-5-87813-210-0 C-5 
Z-0-2808-0612-0 C-8 C-11 Z-1-09623-235-0 C-11 |Z-5-11341-104-3 C-13  |Z-5-82650-093-0 J-2 Z-5-87813-211-0 C-2 
Z-0-2808-0620-0 F-5 D-4 Z-1-09704-018-1 H-3 Z-5-11721-016-0 D-2 Z-5-83539-024-0 H-12 |Z-5-87813-211-0 C-5 
Z-0-2808-0620-0 G-4 C-9 Z-1-13671-208-0 G-3 Z-5-12519-002-1 D-5 Z-5-87812-637-2 C-3 Z-5-87813-225-0 C-3 
Z-0-2808-0810-0 F-5 F-5 Z-1-13671-208-0 G-3 Z-5-12563-001-0 D-3 Z-5-87812-637-2 C-8 Z-5-87813-225-0 C-8 
Z-0-2808-0812-0 F-6 Z-0-5004-0820-0 G-3 Z-1-13671-217-0 G-3 Z-5-12565-004-0 D-5 Z-5-87812-637-2 C-11 |Z-5-87813-225-0 C-11 
Z-0-2808-0816-0 C-11  |Z-0-5004-0820-0 G-3 Z-1-15629-006-0 |-2 Z-5-12569-006-0 D-3 Z-5-87812-637-2 D-2 Z-5-8/813-225-0 D-2 
Z-0-2808-0816-0 G-3 Z-0-5004-0822-0 D-4 Z-1-15729-006-0 H-13  |Z-5-13641-042-4 G-4 Z-5-87812-637-2 E-2 Z-5-87813-225-0 E-2 
Z-0-2808-0825-0 E-2 Z-0-5004-0822-0 J-3 Z-1-15729-006-0 H-13 |Z-5-13642-064-0 G-2 Z-5-87812-637-2 F-3 Z-5-87813-225-0 F-3 
Z-0-2808-0840-0 C-8 Z-0-5004-0825-0 E-2 Z-1-81129-677-0 J-5 Z-5-15419-013-1 H-2 Z-5-87812-637-2 F-5 Z-5-87813-225-0 F-5 
Z-0-2808-0860-0 C-9 Z-0-5004-0825-0 H-7 Z-1-82310-006-0 J-2 Z-5-15419-036-0 H-3 Z-5-87812-637-2 G-2 Z-5-87813-225-0 G-2 
Z-0-2808-0860-0 G-2 Z-0-5004-0828-0 J-3 Z-1-82310-006-0 J-3 Z-5-15419-036-0 H-3 Z-5-87812-637-2 H-2 Z-5-87813-225-0 H-2 
Z-0-2808-0860-0 H-6 Z-0-5004-0830-0 E-3 Z-1-82316-007-0 J-3 Z-5-15419-036-0 H-3 Z-5-87812-637-2 H-4 Z-5-87813-225-0 H-4 
Z-0-2808-0860-0 H-7 Z-0-5004-0835-0 C-9 Z-1-82316-007-0 J-3 Z-5-15619-112-0 l-3 Z-5-87812-637-2 H-6 Z-5-87813-225-0 H-6 
Z-0-2808-0870-0 C-9 Z-0-5004-0835-0 D-4 Z-1-82410-008-2 J-2 Z-5-81117-015-0 J-4 Z-5-87812-638-2 C-3 Z-5-8/813-226-0 C-3 
Z-0-2808-0870-0 H-7 Z-0-5004-0835-0 G-3 Z-5-09000-069-0 D-5 Z-5-81123-010-0 J-4 Z-5-87812-638-2 C-B Z-5-87813-226-0 C-8 
Z-0-2808-0870-0 H-7 Z-0-5004-0835-0 G-3 Z-5-09000-084-1 J-3 Z-5-81124-003-1 J-4 Z-5-87812-638-2 C-11  |Z-5-87813-226-0 C-11 
Z-0-2808-1020-0 G-4 Z-0-5004-0835-0 J-3 Z-5-09000-227-0 C-13 |Z-5-81129-092-0 J-5 Z-5-87812-638-2 D-2 Z-5-87813-226-0 D-3 
Z-0-2808- 1035-0 G-4 Z-0-5004-0840-0 G-2 Z-5-09030-013-1 H-7 Z-5-81129-096-0 J-5 Z-5-87812-638-2 E-2 Z-5-87813-226-0 E-2 
Z-0-2808- 1270-0 C-10  |Z-0-5004-0840-0 H-3 Z-5-09400-042-0 J-5 Z-5-81 129-099-0 J-4 Z-5-87812-63B-2 F-3 Z-5-87813-226-0 F-3 
Z-0-2808-5812-0 J-3 Z-0-5004-0840-0 H-3 Z-5-09503-127-0 C-6 Z-5-81129-100-0 J-4 Z-5-B7812-638-2 F-5 Z-5-87813-226-0 F-5 
Z-0-2868-0820-0 D-4 Z-0-5004-0845-0 C-8 Z-5-09600-013-0 C-3 Z-5-81129-2t1-0 J-4 Z-5-87812-638-2 G-2 Z-5-87813-226-0 G-2 
Z-0-2868-0820-0 G-4 Z-0-5004-0850-0 G-3 Z-5-09600-013-0 D-2 Z-5-81211-058-0 J-8 Z-5-87812-638-2 H-2 Z-5-87813-226-0 H-2 
Z-0-2868-0825-0 C-12  |Z-0-5004-0860-0 H-3 Z-5-09605-005-0 G-2 Z-5-81213-043-0 J-8 Z-5-87812-638-2 H-4 Z-5-87813-226-0 H-4 
Z-0-2868-0825-0 H-7 Z-0-5004-0860-0 H-3 Z-5-09605-005-0 G-3 Z-5-81214-131-0 J-8 Z-5-87812-638-2 H-6 Z-5-87813-226-0 H-6 
Z-0-2868-0830-0 F-3 Z-0-5004-0860-0 H-6 Z-5-09623-002-0 F-5 Z-5-81214-132-0 J-8 Z-5-87813-205-0 C-2 Z-5-87813-227-0 C-3 
Z-0-2868-0830-0 J-3 Z-0-5004-0860-0 H-7 Z-5-09625-079-0 C-8 Z-5-81215-040-0 J-8 Z-5-87813-205-0 C-2 Z-5-87813-227-0 C-8 
Z-0-2868-0835-0 D-4 Z-0-5004-0870-0 H-7 2-5-09675-018-1 F-5 Z-5-81215-046-0 J-8 Z-5-87813-205-0 C-5 Z-5-87813-227-0 C-11 
Z-0-2868-0835-0 G-3 D-4 Z-5-09800-078-0 C-6 Z-5-81219-036-0 J-8 Z-5-87813-205-0 C-5 Z-5-87813-227-0 D-2 
Z-0-2868-0840-0 G-3 E-2 Z-5-09800-087-0 J-8 Z-5-81219-189-0 J-7 Z-5-87813-206-0 C-2 Z-5-87813-227-0 E-2 
Z-0-2868-1025-0 G-4 J-2 Z-5-11129-003-0 C-3 Z-5-81221-063-0 J-B Z-5-87813-206-0 C-2 Z-5-87813-227-0 F-3 
Z-0-2868-1030-0 G-4 C-12  |Z-5-11129-006-0 C-3 Z-5-81222-077-0 J-8 Z-5-87813-206-0 C-5 Z-5-87813-227-0 F-5 
Z-0-2868-1040-0 D-4 Z-0-5014-0816-0 F-6 Z-5-11129-006-0 D-2 Z-5-81229-029-0 J-8 Z-5-87813-206-0 C-5 Z-5-87813-227-0 G-2 
Z-0-2878-1025-0 E-2 Z-0-5014-0825-0 C-12 |Z-5-11219-008-0 C-3 Z-5-81229-165-0 J-8 Z-5-87813-207-0 C-2 Z-5-87813-227-0 H-2 
Z-0-2878-1230-0 J-2 Z-0-5014-0825-0 F-2 Z-5-11219-015-0 C-3 Z-5-81229-166-0 J-8 Z-5-87813-207-0 C-2 Z-5-87813-227-0 H-4 
Z-0-5004-0616-0 C-8 Z-0-5014-0830-0 F-3 Z-5-11219-017-0 C-3 Z-5-81229-182-0 J-B Z-5-87813-207-0 C-5 Z-5-87813-227-0 H-6 
Z-0-5004-0616-0 C-11  |Z-1-09600-005-1 C-3 Z-5-11219-018-0 C-3 Z-5-81229-183-0 J-8 Z-5-87813-207-0 C-5 Z-5-87813-517-0 C-4 
























M-3 PARTS NUMBER INDEX 


PART No. LOCATION PART No. LOCATION|PART No. LOCATION|PART No. LOCATION|PART No. LOCATIONIPART No. LOCATION 





































































































































































































































































































































































































































































































Z-5-87813-517-0 C-8 Z-8-94122-713-0 H-13 |Z-8-94170-136-0 J-3 Z-8-94227-485-0 H-8 Z-8-94227-540-0 H-10 |Z-8-94227-581-0 H-11 
Z-5-87813-517-0 C-11  |Z-8-94123-623-1 D-3 Z-8-94171-289-0 D-5 Z-8-94227-486-0 H-8 Z-8-94227-541-0 H-10 |Z-8-94227-582-0 H-11 
Z-5-87813-517-0 D-3 Z-8-94128-963-0 H-4 Z-8-94171-943-1 C-3 Z-8-94227-487-0 H-8 Z-8-94227-542-0 H-10 |Z-8-94227-585-0 H-13 
Z-5-87813-517-0 E-2 Z-8-94128-964-0 H-4 Z-8-94171-944-0 F-5 Z-8-04227-488-0 H-8 Z-8-94227-543-0 H-10  |Z-8-94227-590-0 H-13 
Z-5-87813-517-0 F-3 Z-8-94129-384-0 D-5 Z-8-94173-430-0 D-3 Z-8-94227-489-0 H-8 Z-8-94227-544-0 H-10 |Z-8-94227-593-0 H-14 
Z-5-87813-517-0 F-5 Z-8-94129-386-0 D-5 Z-8-94173-863-0 C-9 Z-8-94227-491-0 H-9 Z-8-94227-545-0 H-10 |Z-8-94227-598-0 H-14 
Z-5-87813-517-0 G-2 Z-8-94130-021-1 F-5 Z-8-94174-344-0 H-4 Z-B-94227-491-0 H-9 Z-8-94227-546-0 H-10  |Z-8-94227-599-0 H-14 
Z-5-87813-517-0 H-2 Z-8-94130-559-0 D-2 Z-8-94174-828-0 H-13  |Z-8-94227-493-0 H-12  |Z-8-94227-547-0 H-10  1Z-8-94227-601-0 H-11 
Z-5-87813-517-0 H-4 Z-8-94132-674-0 l-5 Z-8-94176-962-0 H-5 Z-8-94227-495-0 H-9 Z-8-94227-548-0 H-10 |Z-8-94227-602-0 H-11 
Z-5-87813-517-0 H-6 Z-8-94132-675-0 |-5 Z-8-94176-963-0 H-5 Z-8-94227-495-0 H-12  |Z7-8-94227-549-0 H-10 |Z-8-94227-602-0 H-11 
Z-5-87813-518-0 C-4 D-3 Z-B-94176-964-0 H-5 2-8-94227-496-0 H-9 Z-8-94227-550-0 H-10 |Z-8-94227-606-0 H-15 
Z-5-87813-518-0 C-8 D-5 Z-8-94176-965-0 H-5 Z-8-94227-497-0 H-9 Z-8-94227-551-0 H-10 12-8-94227-607-0 H-14 
Z-5-87813-518-0 0-11 |Z-8-94142-156-1 C-7 Z-8-94176-966-0 H-5 Z-8-94227-498-0 H-9 Z-8-94227-552-0 Z-8-94227-608-0 H-14 
Z-5-87813-518-0 D-3 Z-8-94147-529-0 0-11  1Z-8-94176-967-0 H-5 Z-8-94227-499-0 H-9 Z-B-94227-553-0 Z-8-94227-609-0 H-14 
Z-5-87813-518-0 E-2 H-2 Z-8-94176-968-0 H-5 Z-8-94227-514-0 H-9 Z-8-94227-554-0 Z-8-94227-610-0 H-14 
Z-5-87813-518-0 F-4 J-3 Z-8-94176-969-0 H-5 Z-8-94227-515-0 H-9 Z-8-94227-555-0 Z-8-94227-611-0 H-14 
Z-5-87813-518-0 F-5 G-3 Z-8-94176-970-0 H-5 Z-8-94227-516-1 H-9 Z-8-94227-556-0 H-15 
Z-5-87813-518-0 G-2 D-5 Z-8-94176-971-0 H-5 Z-8-94227-517-0 H-9 Z-8-94227-557-0 H-15 
Z-5-87813-518-0 H-2 D-5 F-5 Z-8-94227-518-0 H-9 Z-B-94227-558-0 |-2 
Z-5-87813-518-0 H-4 D-5 Z-8-94201-641-0 C-6 Z-8-94227-519-0 H-9 Z-8-94227-559-0 Z-8-94227-637-0 -11 
Z-5-87813-518-0 H-6 G-3 Z-8-94202-456-3 D-3 Z-8-94227-520-0 H-9 Z-8-94227-560-0 H-11 |Z-8-94227-638-0 -11 
Z-8-09675-032-1 F-5 H-3 Z-8-94205-986-1 C-9 Z-8-94227-521-0 H-9 Z-B-94227-561-0 H-11 11 
Z-8-94104-993-0 H-4 D-3 Z-8-94205-986-1 G-2 Z-8-94227-522-0 H-9 Z-8-94227-562-0 H-11 
Z-8-94109- 707-0 H-6 C-6 Z-8-94205-987-1 C-9 Z-8-94227-523-0 H-9 2-8-94227-563-0 H-11 
Z-8-94109-901-4 E-2 J-4 Z-8-94224-829-0 l-3 Z-8-94227-524-0 H-9 Z-8-94227-564-0 H-11 

D-5 J-4 Z-8-94225-562-0 H-3 Z-8-94227-525-0 H-10 |Z-8-94227-565-0 H-11 |Z-8-94227-644-0 

G-2 J Z-8-94225-562-0 H-3 Z-8-94227-525-0 H-10 | 2-8-94227-566-0 H-11 12-8-94227-647-0 

G-2 - Z-8-94226-554-0 |-3 Z-8-94227-527-0 H-10 |2-8-94227-567-0 H-11 |Z-8-94227-648-0 

H-11 Z-8-94226-565-0 |-2 Z-8-94227-528-0 H-10 |Z-8-94227-568-0 H-11 |Z-8-94227-660-0 
Z-8-94111-659-0 H-11 Z-8-94227-475-0 H-13  |Z-8-9422/-529-0 H-10  |Z-8-94227-569-0 H-11  |Z-8-94227-662-0 
Z-8-94111-660-0 H-11 Z-8-94227-475-0 H-13 | Z-8-94227-530-0 H-10  |Z-8-94227-570-0 H-11  |Z-8-94227-671-0 
Z-8-94111-661-0 H-11 Z-8-94227-477-0 H-8 Z-8-94227-531-0 H-10 |Z-8-94227-571-0 H-11 |Z-8-94228-404-0 
Z-B-94111-662-0 H-11 |Z-8-94167-883-0 Z-8-94227-478-0 H-8 Z-8-94227-532-0 H-10 |Z-8-94227-572-0 H-11 |Z-B-94228-545-0 
Z-8-94111-663-0 H-11  |Z-8-94167-884-0 Z-8-94227-479-0 H-8 Z-8-94227-533-0 H-10 |Z-8-94227-573-0 H-11 |Z-8-94228-545-0 
Z-8-94111-664-0 H-11 {2-8-94167-885-0 Z-8-94227-480-0 H-8 Z-8-94227-534-0 H-10 12-8-94227-574-0 H-11 |Z-8-94229-157-0 
Z-8-94111-665-0 H-11  |Z-8-94167-886-0 Z-8-94227-481-0 H-8 Z-8-94227-535-0 H-10 įZ-8-94227-575-0 H-11  |Z-B-94231-123-0 
Z-8-94111-671-0 |- Z-8-94169-528-0 Z-8-94227-482-1 H-8 Z-8-94227-536-0 H-10 |Z-8-94227-576-0 H-11 |Z-8-94231-124-0 
Z-8-94114-727-0 G-2 Z-8-94170-127-0 Z-B-94227-483-0 H-8 Z-8-94227-537-0 H-10 | 2-8-94227-577-0 H-11 12-8-94231-125-0 
Z-8-94121-113-1 D-3 Z-8-94170-128-0 Z-8-94227-484-0 H-8 Z-8-94227-538-0 H-10 |Z-8-94227-578-0 H-11  |Z-8-94231-126-0 
Z-8-94121-620-0 H-9 Z-8-94170-136-0 Z-0-94227-495-0 H-8 Z-8-94227-539-0 H-10 |Z-8-94227-580-0 H-11 1Z-8-94235-369-0 
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Z-8-94238-610-0 H-2 Z-8-94317-507-0 Z-8-94368-249-2 H-2 Z-8-94408-526-0 H-15 |Z-8-94433-216-0 H-13 |Z-8-97020-571-0 C-9 
Z-8-94238-610-0 H-3 Z-8-94317-508-0 Z-B-04368-252-0 J-2 Z-8-94408-527-0 H-15 1Z-8-94433-217-0 H-13  |Z-8-97021-690-0 E-2 
Z-8-94239-373-0 H-12  |2-8-94317-509-0 Z-8-94369-299-3 l-5 Z-B-94408-528-0 H-16 |Z-8-94433-222-0 H-15 |Z-8-97023-182-1 C-6 
Z-8-94242-275-0 H-12 12-8-94317-513-0 Z-8-94370-942-1 H-3 Z-8-94408-542-0 |-3 Z-8-94433-302-0 D-5 Z-8-97024-244-0 l-2 
L-8-94242-284-0 l- C-6 Z-8-94380-656-0 H-9 Z-8-94410-344-0 J-7 Z-8-94433-304-0 D-5 Z-8-97028-567-1 H-9 
Z-8-94242-967-0 H-9 F-5 Z-8-94380-656-0 H-9 Z-8-94410-345-0 J-6 Z-B-04433-760-0 H-8 Z-8-97028-567-1 H-9 
Z-8-94247-716-0 H-11 C-10 |Z-8-94382-546-0 G-3 Z-8-94413-822-0 F-6 Z-8-94433-765-0 H-12  |Z-8-97028-590-0 G-2 
Z-8-94247-722-0 1-3 C-9 Z-8-94385-562-0 C-4 Z-8-94413-822-0 G-3 Z-8-94433-765-0 H-12 12-8-97028-597-0 G-2 
Z-8-94247-903-1 D-3 Z-8-94328-443-1 C-9 Z-8-94386-591-0 H-9 Z-8-94416-370-1 H-2 Z-8-94434-827-1 F-5 Z-8-97035-883-0 E-2 
Z-8-94248-002-0 H-15  |Z-8-94328-445-0 C-9 Z-8-94386-593-0 H-13  |Z-8-94418-036-0 |-3 Z-8-94438-305-0 D-5 Z-8-97036-197-0 D-5 
Z-8-94248-161-0 J-2 Z-8-94328-447-0 C-6 Z-8-94389-232-0 J-6 Z-8-94420-247-0 H-2 Z-8-94440-010-0 G-4 Z-8-97036-956-0 G-3 
Z-8-94250-172-0 D-3 Z-8-94328-448-0 D-5 Z-8-94389-233-0 J-6 Z-8-94422-326-0 G-2 Z-8-94442-162-1 F-6 Z-8-97036-956-0 G-3 
Z-8-94250-514-0 C-3 Z-8-94328-503-2 C-6 Z-8-94389-234-0 J-6 Z-8-94423-756-0 J-2 Z-8-94445-579-0 H-8 Z-8-97041-670-0 H-9 
Z-8-94250-615-1 D-3 G-3 Z-8-94389-235-0 J-6 Z-8-94423-756-0 J-8 Z-8-94450-142-0 |-5 Z-8-97042-262-1 C-5 
Z-8-94252-536-1 D-5 C-9 Z-8-94389-236-0 J-6 Z-8-94424-217-0 H-4 Z-8-94450-772-0 F-3 Z-8-97042-997-2 J-2 
Z-B-94257-593-0 H-2 F-3 Z-8-94389-237-0 J-6 Z-8-94424-373-0 J-7 Z-8-94453-344-0 C-4 Z-8-97042-997-2 J-2 
Z-8-94257-670-0 H-11 I-3 Z-8-94389-238-0 J-6 Z-8-94426-047-1 H-13 |Z-8-9445b-667-0 D-3 Z-8-97042-997-2 J-4 
Z-8-94313-200-0 H-9 F-6 Z-8-94389-239-0 J-6 Z-8-94426-047-1 H-13 |Z-8-94456-794-2 C-3 Z-8-97042-997-2 J-4 
Z-8-94313-267-0 H-13 C-11 Z-8-94389-240-0 J-7 Z-8-94426-049-0 H-13 |Z-8-94457-008-1 C-6 Z-8-97043-280-0 C-2 
Z-8-94313-276-0 H-9 J-3 Z-8-94389-241-0 J-6 Z-8-94426-049-0 H-13 |Z-8-94457-158-0 C-6 Z-8-97043-741-1 F-5 
Z-8-94313-276-0 H-9 J-2 Z-8-94389-242-0 J-6 Z-8-94426-049-0 H-13 12-8-94460-687-0 C-6 Z-8-97043-744-1 J-2 
Z-8-94316-262-0 l-3 J-6 Z-8-94389-243-0 J-6 Z-8-94427-201-2 C-4 Z-8-94462-137-1 F-3 Z-8-97044-112-0 F-2 
Z-8-94316-262-0 l-3 J-3 Z-8-94389-244-0 J-6 Z-8-94427-206-2 C-3 Z-8-94462-850-0 J-6 Z-8-97045-322-0 C-11 
Z-8-94316-263-0 I-3 F-3 Z-8-94389-245-0 J-6 Z-8-94427-456-0 C-7 Z-8-94468-517-0 C-11 |Z-8-97045-362-1 C-8 
Z-8-94316-264-0 l-3 Z-8-94341-874-0 C-11 Z-8-94389-246-0 J-6 Z-8-94428-798-3 F-2 Z-8-94470-553-0 G-3 Z-8-97047-202-0 H-13 
Z-8-94316-265-0 l-3 〆-8-94341-905-0 D-5 Z-8-94401-679-0 F-3 Z-8-94428-868-0 H-16 {2-8-94470-582-0 H-12 |Z-8-97049-708-0 F-3 
Z-8-94316-266-0 1-3 Z-8-94341-906-0 D-5 Z-8-94402-498-0 J-3 Z-8-94428-869-0 H-16  |Z-8-94473-120-0 H-9 Z-8-97062-086-0 C-6 
Z-8-94316-274-0 H-14 |Z-8-94342-385-1 C-11 |Z-8-94402-500-0 J-3 Z-8-94428-870-0 H-16  |Z-8-94473-128-0 H-11 |Z-8-97062-241-0 |-2 
Z-8-94316-274-0 H-14  |Z-8-94360-427-1 F-3 Z-8-94404-791-0 J-2 Z-8-94428-871-0 H-16  |Z-8-94473-129-0 H-15  |Z-8-97062-300-0 C-6 
Z-8-94316-275-0 H-14 |Z-8-94360-428-0 F-3 Z-8-94407-616-2 E-2 Z-8-94428-872-0 H-16 |Z-8-94473-135-0 H-12  |Z-8-97063-258-0 C-5 
Z-8-94316-275-0 H-14  |Z-8-94360-429-1 F-3 Z-8-94407-616-2 E-2 Z-8-94428-873-0 H-16 |Z-8-94476-696-0 D-3 Z-8-97063-259-0 C-5 
Z-8-94316-276-0 H-14  |Z-8-94362-879-0 F-6 Z-8-94408-206-0 D-3 Z-8-94428-874-0 H-16  |Z-8-94482-217-0 H-4 Z-8-97063-260-0 C-5 
Z-8-94316-276-0 H-14  |Z-8-94365-381-0 G-3 Z-8-94408-517-0 H-15  |Z-8-94428-875-0 H-16  |Z-8-94483-894-0 G-3 Z-8-97063-366-0 C-9 
Z-8-94316-277-0 H-14 |Z-8-94365-674-1 G-3 Z-8-94408-519-0 H-15  |Z-8-94432-642-0 C-3 Z-8-97015-515-1 C-12  |Z-8-97063-400-3 G-4 
Z-8-94316-277-0 H-14  |Z-8-94366-848-0 G-4 Z-8-94408-520-0 H-15  |Z-8-94433-204-0 H-9 Z-8-97016-100-0 E-2 Z-8-97065-970-0 D-5 
Z-8-94317-501-0 H-13  |2-8-94367-292-2 l-5 L-8-94408-521-0 H-15 |Z-8-94433-205-0 H-9 Z-8-97016-101-0 E-2 Z-8-97065-983-0 F-4 
Z-8-94317-502-0 H-13 |Z-8-94367-293-3 1-5 Z-8-94408-522-0 H-15  [Z-8-94433-206-0 H-9 Z-8-97016-473-0 C-3 Z-8-97066-197-0 D-3 
Z-8-94317-504-0 H-13 |Z-8-94367-294-0 1-5 Z-8-94408-523-0 H-15 1Z-8-94433-207-0 H-9 Z-8-97018-664-0 G-3 Z-8-97066-741-1 E-2 
Z-8-94317-505-0 H-13  |Z-B-94367-956-0 l-5 Z-8-94408-524-0 H-15  |Z-8-94433-208-0 H-10 1Z-8-97020-328-0 C-4 Z-8-97069-786-1 G-3 
Z-B-94317-506-0 H-13  |Z-8-94367-957-0 l-5 Z-8-94408-525-0 H-15  |Z-8-94433-209-0 H-10  |Z-B-97020-570-0 D-5 Z-8-97071-673-0 D-5 
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Z-8-97073-684-0 D-5 Z-8-97107-739-0 D-4 Z-8-97120-278-2 D-2 Z-8-97144-359-0 H-16 |Z-8-97176-616-0 C-5 Z-9-00097-01 1-0 F-3 
Z-8-97074-728-1 C-11 J-2 Z-8-97120-307-0 Z-8-97144-360-0 H-16 |Z-8-97176-616-0 C-6 Z-9-0106-5865-0 D-5 
Z-8-97079-653-0 H-2 J-2 Z-8-97120-931-0 Z-8-97144-361-0 H-16 |Z-8-97176-617-0 C-6 Z-9-0190-0825-0 F-2 
Z-8-97079-653-0 H-4 J-4 Z-8-97122-063-0 Z-8-97144-362-0 H-16  |Z-8-97176-617-0 C-6 Z-9-0191-0618-0 l-3 
Z-8-97080-214-1 D-5 Z-8-97107-896-1 J-4 Z-8-97122-063-0 £-8-97144-363-0 l-1 Z-8-97176-618-0 C-6 Z-9-0206-1025-0 C-4 
Z-8-97080-215-0 C-6 Z-8-97107-954-2 C-6 Z-8-97123-050-0 Z-8-97144-364-0 l-1 L-8-97176-619-0 C-6 Z-9-0206-1040-0 G-4 
Z-8-97080-948-0 G-4 Z-8-97107-954-2 C-7 Z-8-97123-295-0 Z-8-97144-365-0 |-1 Z-8-97176-699-0 C-2 Z-9-0306-5816-0 G-2 
Z-8-97081-742-1 D-3 Z-8-97107-956-1 C-9 Z-8-97123-310-0 Z-8-97144-366-0 l-1 Z-8-97176-700-0 C-2 Z-9-0391-0408-0 D-3 
Z-8-97083-162-0 D-2 Z-8-97107-957-1 H-3 Z-8-97123-785-0 Z-8-97144-367-0 l-1 Z-8-97176-701-0 C-3 Z-9-0411-0616-0 C-9 
Z-8-97083-193-0 J-4 Z-8-97107-958-1 E-2 Z-8-97123-795-0 Z-8-97144-368-0 l-1 Z-8-97176-702-0 C-3 Z-9-0411-0820-0 C-9 
Z-8-97083- 194-0 J-4 Z-8-97108-047-0 l-3 Z-B-97123-885-0 H-3 Z-8-97144-369-0 l-1 Z-8-97176-703-0 C-3 Z-9-0411-0825-0 D-3 
Z-8-97083-195-0 J-4 Z-8-97108-075-0 C-4 Z-8-97123-886-0 H-3 Z-8-97144-370-0 l-1 Z-8-97176-704-0 C-3 Z-9-0411-0825-0 D-3 
Z-8-97083-196-0 J-5 Z-8-97108-076-2 C-13 12-8-97124-473-0 H-15 |Z-8-97144-371-0 l-1 Z-8-97178-259-0 J-5 Z-9-0411-0825-0 E-3 
Z-8-97083-358-0 H-4 Z-8-97108-076-2 C-13 |Z-8-97124-479-0 H-14 |Z-8-97144-372-0 |-1 Z-8-97178-289-1 J-2 Z-9-0411-0835-0 D-3 
Z-8-97086-142-0 H-4 Z-8-97109-092-0 J-4 Z-8-97124-480-0 H-14 |Z-8-97144-373-0 |-1 Z-8-97178-289-1 J-4 Z-9-0411-0840-0 G-3 
Z-8-97089-278-0 D-2 J-4 Z-8-97124-481-0 H-14 12-8-97144-374-0 ト 1 Z-8-97179-918-0 C-7 Z-9-0441-1025-0 C-9 
Z-8-97089-278-0 D-2 C-9 Z-8-97125-290-0 H-6 Z-8-97144-375-0 |-1 Z-8-97180-686-0 C-9 Z-9-0582-0845-0 C-10 
Z-8-97089-280-0 D-2 C-9 Z-8-97125-290-0 H-8 Z-8-97144-376-0 |-1 Z-8-97180-687-0 C-8 Z-9-0800-0718-0 D-5 
Z-8-97089-280-1 D-2 Z-8-97109-216- E-3 Z-8-97125-290-0 H-8 Z-8-97144-377-0 |-1 Z-B-97180-688-0 C-8 Z-9-0803-0743-0 C-6 
Z-8-97089-280-1 D-2 Z-8-97109-380-0 J-2 Z-8-97126-492-0 F-3 Z-8-97144-37B-0 l-1 Z-8-97182-224-0 G-4 Z-9-0815-0616-0 C-7 
Z-8-97089-798-0 C-11 |Z-8-97109-920-0 H-3 Z-8-97128-397-1 C-6 Z-8-97144-379-0 l-1 Z-8-97182-407-0 G-4 Z-9-0815-1050-0 C-4 
Z-8-97089-845-0 D-5 Z-8-97113-336-1 F-5 Z-8-97129-412-0 H-3 Z-8-97144-380-0 |-1 2-8-97182-472-0 G-4 Z-9-0815-1228-0 C-13 
Z-8-97089-866-1 C-B Z-8-97113-337-0 F-6 Z-8-97129-413-0 H-2 Z-8-97144-381-0 |-1 Z-8-97186-535-0 C-9 Z-9-0816-0508-0 C-6 
Z-B-97089-867-1 C-8 C-4 Z-8-97131-729-0 D-5 Z-8-97144-382-0 l-1 Z-8-97190-367-0 H-6 Z-9-0816-1022-0 C-4 
Z-8-97089-881-0 C-B D-3 Z-8-97136-413-0 H-14  |Z-8-97144-383-0 |-2 Z-8-97190-367-0 H-8 Z-9-0911-0406-0 C-9 
Z-8-97089-932-0 D-5 H-3 Z-8-97136-680-0 H-G Z-8-97144-384-0 l-2 Z-8-97190-930-0 C-6 Z-9-0911-0406-0 H-13 
Z-8-97090-633-0 H-6 D-5 Z-8-97136-680-0 H-6 Z-8-97144-385-0 |-2 Z-8-97208-010-0 C-11  |Z-9-0911-0406-0 H-13 
Z-8-97090-633-0 H-8 D-5 Z-8-97136-680-0 H-8 Z-8-97144-386-0 1-2 Z-8-97209-609-0 D-2 Z-9-0911-0406-0 H-13 
Z-8-97090-879-0 G-3 F-6 Z-8-97136-680-0 H-8 Z-8-97144-387-0 1-2 2-8-97209-609-0 D-2 Z-9-0911-0406-0 H-13 
Z-8-97094-690-2 H-2 C-8 Z-8-97139-710-0 H-2 Z-8-97144-388-0 |-2 Z-8-97212-540-0 E-2 Z-9-0911-0408-0 C-9 
Z-8-97094-692-2 H-2 C-8 Z-8-97139-711-0 H-2 Z-8-97144-389-0 |-2 Z-8-97213-796-0 H-3 Z-9-0911-0408-0 E-3 
Z-B-97094-693-2 H-2 D-3 Z-8-97139-713-0 F-5 Z-8-97144-390-0 |-2 Z-8-97214-365-0 H-10  |Z-9-0911-0408-0 G-3 
Z-8-97095-512-0 G-2 |-2 Z-8-97140-624-0 H-2 Z-8-97144-391-0 |-2 Z-8-97214-477-0 H-13  |Z-9-0911-0408-0 J-3 
Z-8-97101-078-0 l-3 Z-8-97119-187-0 |-2 Z-8-97140-624-0 H-4 Z-8-97145-612-0 F-5 Z-B-97214-482-0 H-14  |Z-9-0911-0410-0 C-4 
Z-8-97101-502-1 D-5 Z-8-97119-187-0 l-3 Z-8-97141-285-0 C-9 Z-8-97147-034-0 H-13  |Z-8-97214-483-0 |-4 Z-9-0911-0410-0 C-9 
Z-8-97101-873-2 H-2 |-3 Z-8-97141-769-0 H-4 Z-8-97161-131-0 D-3 Z-8-97214-484-0 |-3 Z-9-0911-0506-0 C-9 
Z-8-97102-536-0 H-10 H-9 Z-8-97144-355-0 H-15 |Z-8-97162-704-0 J-4 Z-8-97214-485-0 l-3 Z-9-0911-0508-0 E-2 
Z-8-97105-790-0 J-2 Z-8-97119-346-0 H-14  |Z-8-97144-356-0 H-15  |Z-8-97162-705-0 J-5 Z-B-97214-487-0 1-3 Z-9-0911-0508-0 F-6 
Z-8-97107-444-0 H-4 Z-8-97119-346-0 H-14  |Z-8-97144-357-0 H-16 |Z-8-97168-073-1 C-6 Z-8-97214-488-0 l-3 Z-9-0911-0508-0 G-3 
Z-8-97107-547-0 H-4 Z-8-97119-349-0 |-3 Z-8-97144-358-0 H-16 |Z-8-97174-558-0 D-5 Z2-9-00090- 181-0 J-8 2-9-0911-0508-0 J-5 
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Z-9-0911-1508-0 D-5 Z-9-09801-202-1 J-3 
Z-9-0911-1510-0 C-4 C-12 
Z-9-0915-0506-0 C-9 G-2 
Z-9-0915-0506-0 H-13  |Z-9-09878-597-0 C-11 
Z-9-0915-0508-0 C-9 Z-9-09902-238-0 J-2 
Z-9-0915-0508-0 C-12  (Z-9-09915-642-2 G-4 
Z-9-0915-0508-0 E-2 Z-9-11219-215-0 C-11 
Z-9-0915-0508-0 E-3 Z-9-12333-605-1 C-7 
Z-9-0915-0508-0 G-2 Z-9-12626-005-0 D-5 
Z-9-0915-0508-0 G-3 Z-9-13113-077-1 F-2 
Z-9-0915-0508-0 G-3 Z-9-13140-120-0 
Z-9-0915-0508-0 J-3 Z-9-13143-010-0 
Z-9-0915-0508-0 J-5 Z-9-13639-001-0 
Z-9-0915-0510-0 C-4 Z-9-13642-076-1 
Z-9-0915-0510-0 C-9 Z-9-13642-078-0 
Z-9-0915-0512-0 C-9 

Z-9-0915-0808-0 D-6 

Z-9-0916-0506-0 l-3 

Z-9-0916-0508-0 C-12 







= 
GI 


Z-9-0916-0508-0 














Z-9-0916-4010-0 
Z-9-0916-4608-0 
Z-9-0916-4708-0 
Z-9-0916-4708-0 
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bo 
co 














Z-9-0916-4808-0 H-3 
Z-9-0918-0019-0 D-5 
Z-9-0918-0030-0 C-9 
Z-9-0920-4521-0 C-12 
Z-9-0956-1218-0 F-6 
Z-9-0956-1353-0 l-3 











L-9-0957-1316-0 
Z-9-0957-1408-0 
Z-9-0957-1414-0 
Z-9-0957-2008-0 
Z-9-09630-034-1 
Z-9-09661-005-0 
Z-9-09664-001-0 
Z-9-09800-997-1 
Z-9-09801-034-1 
Z-9-09801-079-1 


nono 
TA O co 
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4JG2PJ, 4JG2PJ-O1, 4JG2PJ-O2, 4JG2PJ-03, 4JG2PJ-04, 4JG2PJ-05, 4JG2PJ-07, 
4JG2PJ-08, 4JG2PJ-09 


Microfiche (Film type) Parts Manual (Book type) 
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Aug,1994 — | MFE-4JG2A PE-4JG2A | Aug, 1994 
Aug., 1995 | MFE-4JG2B PE-4JG2B | Aug., 1995 
Feb., 1997 | MFE-4JG2C PE-4JG2C | Feb, 1997 

| PE-4JG2D | Jun., 1999 





PE-4JG2E | Jul, 2000 
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